温水 洗 光 便 座 
総合 カタ ログ 、 


2021 
に ゴー ティ トド ワレ 


PamaSOmiC 





| いつ で も キレ イ 」 と いう 、 快 適さ 。 





全 モ デル に 搭載 ! 
汚れ に 強い ス 志 レラ | 選 





本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 調整 費 、 工 事 費 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り 費 等 は 含ま れ て お り ま せん 。 


心地 よく 美しい トイ レ 空 間 で 、 暮 らし を も っ 


| いつ で も キレ イ に 使い た い ]」]| 家族 みん な に 気持 ちよ く 使 っ て ほし い 」 

| お し ゃ れ な 宅間 に し た いく NIL INS OU 

パナ ソニ ッ ク の 温水 洗 輝 便座 | ピ ュー アイ NZ ルレ 

清潔 で 快適 に 使え る 多彩 な 機能 と 省エネ 設計 、 

そし て 空間 と 調和 する デザ イン が 、 毎 日 の 暮らし を も っ と 新しく 豊か に し ます 。 











ほとん どの 便器 に 取り 付け OKI 」_ 琴 の の 
「 便器 内 の 洗浄 に 。 

析 和 | お し り ・ ビ デ の 洗浄 水 は 
直接 水道 か ら 。 











* 取り 付け 可能 な トイ レ に つい て 、 詳 し く は 19 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


※ | ナノ イー X] は 便座 、 便 器 内 の 付着 菌 を 抑制 する も の で 、 汚 れ や カビ 、 に お い を 除去 する も の で は あり ませ ん 。 欠 効果 : 便 座 、 便 器 内 に 付着 し た 菌 の 抑制 (手動 運転 の 場合 の み ) 倫 試 験 機関 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 倫 試 験 
方 法 : 約 17L の 試験 空間 に て 菌 を 試験 片 に 付着 させ [ナノイー] を 放出 。 そ の 後 試験 空間 内 の 試験 諸 を 回 収 し 、 菌 の 抑制 率 を 算出 劉 除 菌 方 法 :「 ナノ イー] を 放出 傘 対 象 部 分 : 便 座 、 便 器 内 倫 試 験 結果 : 連 続 約 60 分 行う と 99% 


0 快適 な トイ レ 空 間 を 実現 する 
と 、 新 し く 。 パナ ソニ ッ ク の こだわ り 。 


泡 の チカ ラ で 汚れ か ら ト イレ を 徹底 的 に 守る 。 
CA P3 
9 コー 


「 ナ ノイ ー X」 で 菌 や ニオ イ を 抑制 ば 


ナノ イー ツ ズ 


2 介 ・ ロ らら n ロ OG ズ グ タ sg 





上 9 


使う すべ て の ひと の た め に 。 や さ し い 自動 機能 。 


便 ふ た 自動 開閉 P/ 


全 機 種 に 搭載 し た 汚れ に 強い ステ ン レ ス ノ ズ ル 。 


ステ ン レ ス ノ ズ ル P9 





快適 機能 一 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーP.8 
か ん た ん お 手入れ 一 ーーーーーーーーーー P.10 
省エネ 設計 一 一 一 ーーーーーーーーーーーーーー P. 1 1 
瞬間 式 一 一 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー P.1 3 
ii 
W 朋 間 式 ・ 泡 コー ト タ イ プ ーーーーーーーー P.16 
任 様 一 覧 一 一 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー P. 177 
別売 唱 * 別 発 部 唱 / 取 り 付け 一 一 一 ーーーーーーーー P.19 
機能 一 覧 一 一 一 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー P. 2 1 
irimtitFEFEFEP ェ psxsbxbhbh キ キキ kk kl ドド 


以上 抑制 錯 試 験 成績 書 発行 年 月 日 :2018 年 4 月 11 日 劉 試 験 成績 書 発行 番号 : 第 18025412001-0101 号 氏 上 記 試 験 は 1 種類 の 菌 の み で 実施 但 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 


赴 請 国 | イレ "掃除 が 月 1 回 "に ! キレ イ が つ 


トイ レ の 汚れ は 便 人 益 、 使 用 状況 、 環 境 に より 異な り ま す 。 





トイ レ 掃 除 が 


月 1 回 











CA ロ ! 還 ー ヒ パナ ソニ ッ ク だ け ! DL-AWM600 | | DL-AWM400 
プ 


田 旋回 し て を 噴出 


300” 泡 ビー ム 


新 ・ 泡 コー トノ ズル の 採用 に より 、 
さら に 広範 団 に わた っ て 便 半 面 に 
泡 を 噴出 で きる よう に な り ま し た 。 








2 方 向 泡 噴射 ノズル (噴出 口 は 対称 方 向 に 2 つ ) 


6 | に に Im つき EC | 


スゴ さ を 


動画 で 紹介 ご 届 


便器 面 を 泡 で コー ティ ング する こと で トイ レ の 3 大 汚れ か ら 守 り ま す 。 








こび りつ き 汚 れ 飛び ハネ 汚れ 





※ 1 便器 掃除 に お いて 、 泡 コー ト 有 無 で 1 か 月 相当 の 汚れ の 便器 便座 を 用 意 し 、 掃 除 す る か どう か 聞い て み ま し た (n=33) 。 掃 除 を 1 か 月 間 相 当 し な か っ た 場合 の 便器 を 見 て 掃除 し な いと 回 答 し た 人 数 が 泡 コ ー ト 有り の 場合 31 人 
3 (94%) で あっ た の に 対し 、 泡 コー ト 無 し の 場合 2 人 (6%) で し た 。 〇 写真 は 泡 コ ー ト 吹き 出し 時 の イメ ー ジ で す 。 〇 使用 状況 に より 泡立ち は 異な り ま す 。※2 時 間 の 変更 が で きま す 。※3 洗剤 タン ク 容 量 :280 mL 補充 時 。 使 用 状況 に 


づく パナ ソニ ッ ク 独 自 の 


田 ご びり つき 汚れ か ら 守 る 


便 半 面 コー ト 


便益 の 内 面 を 泡 の 膜 で 覆い 、 汚 れ を つき に くく し ます 。 


泡 の 膜 で 便 閉 の 表面 を コー ティ ング 面 に 700 0 6 
し っ か り コ ー テ ィング 。 汚れ が 付着 。 汚れ が 落ち や すく な る 。 




















泡 コ ー ト 膜 汚れ 




















〇 当社 調べ 。 す で に 付い て いる 汚れ を 落と す も の で は あり ませ ん 。 ま た 汚れ を 完全 に 防ぐ も の で は あり ま 
せん 。 効 果 は 使用 する 便器 、 使 用 条件 、 汚 れ の 程度 に より 異な り ます 。 使 用 状況 に より 泡立ち は 異な り 
ます 。 〇 模擬 汚れ を 付着 させ て 比較 し た も の で す 。 〇 写真 は イメ ー ジ で す 。 


田 畔 じみ 汚れ か ら 守 る 


水面 コー ト 


泡 を 維持 し て 、 水 位 線 部 に 輪 し み を つき に くく し ます 。 


〇 当社 調べ 。 す で に 付い て いる 汚れ を 落と す も の で は あり ませ ん 。 ま た 汚れ を 完全 に 防ぐ も の で は あり ま 
せん 。 効 果 は 使用 する 便器 、 使 用 条件 、 汚 れ の 程度 に より 異な り ま す 。 (自動 〈 一 定時 間 毎 / 運 転 時 ) 
〇 自動 (一 定時 間 毎 ) 運転: 自動 で 定期 的 ( 非 使用 3 時 間 毎 ※2) に 泡 コー ト 。 〇 汚れ は イメ ー ジ で す 。 


田 飛び ハ ネ 汚 れ か ら 守 る 


0、】 
2\ 外 抑制 
便器 の 水面 を 義 っ た 泡 で 小 水 を 受け 止め 、 
飛び ハネ を 抑制 し ます 。 
※ 男 性 立ち 小 用 を 想定 し た 機能 で す 。 
〇 当社 調べ 。 効 果 は 使用 する 便器 、 使 用 条件 に より 異な り ま す 。 使 用 状況 に より 泡立ち は 異な り ま す 。 


直接 飛び 散る 汚れ は 抑制 で きま せん 。 〇 汚れ は 擬似 的 に 男性 立ち 小 用 を 想定 し 、 蛍 光 塗 料 を 混ぜ た 
水 で 、 当 社 基準 に より 飛び ハネ 具合 を 比較 。 白 く 光 っ て いる 所 が 飛び ハネ た 跡 。 


泡 の チカ ラ 。 





泡 な し 泡 あり 


便器 内 直 け で な く 泡 が 受 [ 角 E め る か ら 
外 に まで 旋 ネ る 飛び ハネ 全く い ! 


便 宮 を 上 か ら 見 た 写真 で す 


























より 異な り ま す 。4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) 大 便 :4 回 / 日 小便 :12 回 / 日 (男性 立ち 小 用 3 回 / 日 含む お) 、 一 定時 間 
し て いま す 。 〇 写真 や イラ スト は 全て イメ ー ジ で す 。 











の 素 は 台所 用 洗剤 洗剤 に つい て 
本 体 の 袖 部 に ある 洗剤 タン ク に 、 市 販 の [使用 で きる 洗剤 ] 
台所 用 合成 洗剤 (中 性 ) を 入れ る だ け 。 洗 剤 1 回 の 補充 で @ 市 販 の 台所 用 合成 洗剤 (中 性 ) 
タン ク は 取り 出し て か ん た ん に 補充 で きま す 。 約 900 回 ※3 の た だ し 、 下 記 の よう な 洗剤 は お すす めで きま せん 。 合 成 洗剤 で 
記 泡 コ ー ト | な いも の (せっ けん 、 天 然 由 来 ) や 、 界 面 活性 剤 成分 が 少な い 
人 間 衝 の 仙人 ほ 作 を けっ だ SI も の は 、 泡 立ち が 悪く 、 十 分 な 効果 が 得 ら れ な いこ と が あり 
、 必 す 供給 に さい 。 ます 。 念 泡 洗 浄 用 補充 液 「 ア ラウ ー ノ フォ ー ム ] (別売 ) 
泡 洗 浄 用 補充 液 | アラ ウー ノ アプ ォ キー ム 」 (別売 品 ) も ご 使用 で きま す 。 0 語り コッ / (2 で 6 [使用 で き な い 洗剤 ] 
弘 AEAG 3 @ 酸 性 ・ ア ルカ リ 性 ・ 塩 素 系 洗剤 久 オ レン ジオ イル を 含む 
ol ニラ ジル eiD6 洗剤 ※ 相 橋 系 洗剤 で も オレ ンジ オイ ル を 含ま な いも の は 使用 
1 人 上 イラ ウー フフ ォ ー ム フロ ー ラ ルリ 付 才 オー プン 価格 商品 の 価格 は 販売 店 に で きま す 。 但 ジェ ル タ イプ の 洗剤 人 台所 用 合成 洗剤 以外 の 
ォ ー プ ン 価 格 *1 オー プン 価格 *1 お 問い 合わ せく だ さい 。*2 ハイ ・ パ ー ツ ショ ッ プ も の (トイ レ 用 洗剤 、 お 風呂 用 洗剤 、 食 洗 機 用 洗剤 、 ア ル 
9 と は 、 住 宅 設備 の 消耗 品 を か ん た ん に ご 注文 コー ル (消毒 液 、 除 菌 液 )/ 、 ハ ンド ソー プ 、 ボディ ソー プ 、 
8 5 ee の いた だ ける 、 パ ナ ソ ニッ ク が 運営 する 宅配 ネッ ト シャ ンプ ー) ※ 理 由 : 洗剤 の 成分 に よっ て は 動作 不良 や 
泡 噴 昌 日 洗浄 | 噴出 口 は スイ ッ チ ひと つ で 洗浄 可能 。 いき 輝 / ーー シシ プ で す 。 ー 必 隊 の 原因 に な り ます 人 











毎 (3 時 間 ) 運転 :3 回 / 日 、 手 動 運 転 :1 回 / 日 (自動 有 ) 、 泡 コー ト 量 、 洗 剤 投入 量 は 、 お 買い 上 げ 時 の 設定 で 計算 





て よー 
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で ヽ 』 了 きぐ 





人 征 請 則 トイ レ の 除 菌 も 脱臭 も 、「 ナ ノイ ー X」 
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= 一 キーーー 
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まま NL ょ ョ ュ 
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M 


で 


」 


N 
/ | 


[ 
AN 





※1 「 ナ ノイ ー X] 除 菌 は 便座 、 便 器 内 の 付着 菌 を 抑制 する も の で 、 汚 れ や カビ を 除去 する も の で は あり ませ ん 。 但 効果 : 便 座 、 便 器 内 に 付着 し た 菌 の 抑制 (手動 運転 の 場合 の み ) 但 試 験 機関 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 欠 試験 
方 法 : 約 17L の 試験 空間 に て 菌 を 試験 片 に 付着 させ 「 ナ ノイ ー] を 放出 。 そ の 後 試験 空間 内 の 試験 片 を 回 収 し 、 菌 の 抑制 率 を 算出 人 除 菌 方 法 :「 ナ ノイ ー] を 放出 倫 対 象 部 分 : 便 座 、 便 器 内 倫 試 験 結果 : 連 続 約 60 分 行う と 99% 
以上 抑制 人 試験 成績 書 発行 年 月 日 :2018 年 4 月 1 1 日 信 試 験 成績 書 発 行 番号 : 第 18025412001-0101 号 今 上 記 試験 は 1 種類 の 菌 の み で 実施 食 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。※2 効果 : ト イレ 内 の 壁 な どの 





で 一 人 挙 に 解決 。 

















は 務 ym DL-RQTKG0 | 
パナ ソニ ッ ク だ け ! 
す ププ ーー ーー 2 DL-AWM600 





| ナノ イー」 か ら 進 化し た | ナノ イー X」 を 拾 載 。 


| ナノ イー」 と は 、 水 に 包ま れ た 微粒 子 イ オン の こと 。 ニ オイ 成分 を 
溶かす 水 の 性 質 を 空気 沙 化 に 応用 すべ く 、 パ ナ ソ ニッ ク が 
独自 に 開発 し まし た 。 そ の 独自 イオ ン の 性 質 を さら に 進化 させ た 
の が 「 サ ノイ ー X」。10 倍 量 ま 3 の OH ラジ カル を 含む 微粒 子 生成 で 、 
効果 を 得 ら れる まで の 時 間 が 半減 し まし た 。 


OH 
シル シル / ル の 


1 0 信 に 


4.800 億 個 / 秒 4 兆 8.000 億 個 / 秒 





SA DA 


便座 ・ 便 番 内 表面 の 南 を 抑 視 


空気 の 汐 化 に 威力 を 発揮 する 「 ナノ イー」。 そ の 決め 手 と な る OH ラジ カル を 10 倍 ※3 生 成 し て 効果 の 得 ら れる 
時 間 を 大 幅 に 短縮 し た 「 ナ ノイ ーX] を 搭 載 。 便 ふた ・ 便 益 内 部 の 空間 に 「 ナ ノイ ーX] を 放出 し て 、 便 座 ・ 便 稚内 
表面 の 菌 を 抑制 ※1( 手 動 運 転 時 ) し ます 。 


し ( 循環 イメ ー ジ 


「 ナ ノイ ー X」 吹 出口 ' Pt 2 
e ev e と 二 
| 、、 


=EA82V 目 下 ぎの 190 ざ 語 で さき 








ss ペン 
便座 ・ 便 器 内 表面 の 商 抑 制 率 99% 到 達 時 間 
| 
還 9 の 〇 除 菌 : 約 17 L の 試験 空間 で の 試験 に よる 約 60 分 後 の 効果 。 ト 
人 “ 約 120 分 | 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 タ 
[ ーー | の 〇 便 ふ た を 閉じ な いと 、 除 菌 効 果 は 得 られ ませ ん 。 イ 
ナノ イー X 。 時 間 が 平 滅 | の 便器 内 の 水 が 溜まっ て いる 部 分 は 除 菌 で きま せん 。 プ 
仕 
析 
覧 
空間 の 奏 な ど に 付着 し た ニオ イ を 軽減 ' 
トイ レ 空 間 の 礎 な ど に 付着 し た ニオ イ を 軽減 1 
退出 後 、 自 動 的 に 「 ナ ノイ ー X」 を 放出 。 ス チー ム よ り 微 細 な 「 ナ ノイ ー X」 が - 
誇 に 付着 し た ニオ イ の 原因 物質 に 働き か け て 、 脱 邊 効果 を 発揮 し ます 。 軸 
cp ii 了 
|- ・ も に と と 2 人 し 、@ 」 除去 で きる 物質 人 
ン 崎 へ の 付着 臭 

(へ キサ ナー ル 、 へ プ タ ナ ー ル 、 ノ ナナ ー ル ) 
〇 付着 臭 軽減 :0.5 坪 相当 の 試験 空間 で の 
試験 に よる 約 30 分 後 の 効果 。 覧 

実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 

ハ \ 
ン 
の 
6 
ト 
ウ / 
レ 





付着 臭 を 軽減 但 試 験 機関 : パ ナ ソ ニッ ク ( 株 ) プロ ダク ト 解 析 セ ンタ ー 欠 試 験 方 法 : 当 社 規定 の トイ レ 壁 付着 臭 成分 を し み 込ま せ た 布 片 を 0.5 坪 相当 の トイ レ 壁 に 貼り 付け て 、6 段 階 臭 気 強度 表示 方 法 に て 検証 但 消 臭 方 法 : 
[ナノ イー」 を 放出 傘 対 象 部 分 : ト イレ 内 の 壁 な ど 欠 試験 結果 : 約 30 分 で 臭気 強度 1.1 低 減 人 試験 成績 書 発行 番号 : 1V332-171211-KO1 欠 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。※3 | ナノ イー] : 毎 秒 4.800 億 個 と 、 
[ナノ イー X」 : 毎 秒 4 兆 8.000 億 個 と の 比較 。ESR 法 に よる 測定 。( 当 社 調べ ) 〇 写真 や イラ スト は 全て イメ ー ジ で す 。 


便 ふ た 


記 記 識 自動 開閉 機能 で いつ で も 清潔 快適 ・ 省 エネ | 














便 ふ た 自動 開閉 快適 
30 0 放 


使う すべ て の ひと の た め に 。 や さ し い 便 ふ た 自動 開閉 。 


トイ レ に 入る と 、 パ ナ ソ ニッ ク 独 自 の | ひと セン サー」 が 人 の 動き を 検知 し て 、 便 ふた が 自動 で 開き ます 。 
トイ レ か ら 出 る と 、 便 ふた は 自動 で 閉じ ます ※ ま 1 また 、 便 ふた ・ 便 座 は リモ コン の ボタ ン 操 作 で も 開閉 が で きま す 。 


田 合 ふ た 自動 開閉 な ら 全 洒 ! 


手 で 触れ る こと な く 便 ふ た が 自動 で 開閉 する か ら 、 雑 責 や ウイ ルス の 付着 を 
避け る こと が で き て 、 小 さる な 子供 に も 安心 し て 使え ます 。 


圏 使 ふた 自動 開閉 な ら 快 適 ! 


便 ふ た を 開け 閉め する た め に 、 腰 を 曲げ た り 、 か が ん だ り せ ず に 済み ます 。 
妊婦 さん や ご 年 配 の 方 、 腰 の 加 い 方 な ど に うれ し い 機 能 で す 。 








田 使 ふ た 自動 開閉 な ら 省 エネ | 四 1 


トイ レ か ら 出 る と き の 「 閉め 忘れ ] が な く な る の で 、 暖 房 便 座 の 保温 性 が 高まっ て 〇 「 ひ と セン サー] は 施工 説明 書 に 従っ た 位置 に 取り 付け て くだ 


さい 。 注 :「 ひ と セン サー」 は 熱 の 変化 (人 の 動き ) を 検知 し て いる 
ムダ に 電気 を 使わ な く て 済む か ら 、 と っ て も 経済 的 で す 。 の で 、 室 温 が 30C を 超え る と 作動 し に くい 場合 が あり ます 。 


7  ※1 ト イレ か ら 出 て 約 3 分 後に 自動 で 閉じ ます 。 便座 が 開い て いる と き は 、 約 5 分 後に 便座 ・ 便 ふた が 自動 で 閉じ ます 。 〇 写真 や イラ スト は 全て イメ ー ジ で す 。 














自分 好み の 洗い 心地 が 細か く 選 べ る 、45 通 りお し り 洗 洛 





DL-RQTKS50 || DL-RQTK40 || DL-RQTK20 | | DL-AWM600 | | DL-AWM400 


ビ ピン ポイ ント の 洗浄 か ら ワ イド な 洗 浄 まで 、 お し り 洗 准 
幅 が 5 通り に 切り 准 え 可能 。 和 洗浄 の 強 る も 9 通り か ら 
選べ て 、 合 計 45 通 り の 水流 か ら 、 自 分 好み の 洗い 
心地 を 自在 に 設定 する こと が で きま す 。 


通り の 洗浄 幅 


で v 












デマ 先代 


ビデ 鞍 癌 リズ ム 洗 浴 ムー ブ ジ 洗 


清潔 に 保ち た い 女 性 に 
うれ し い 機 能 。 
〇 洗浄 幅 は 変更 で きま せん 。 


洗 光 の 強 さ を 強 か ら 能 に 
自動 的 に 繰り 返し 、 お し り を 刺激 。 


ノズル が 自動 で 前 後に 動き 、 
広範 囲 の 汚れ を し っ か り 洗 洛 。 


っ \ 和 ma w た O w た 

お 出迎え オー ト 豚 具 交 パワ ー 肌 上 失 
| ひと セ モン サー」 が 人 和信 室 を 検知 し て 脱臭 を 開始 。 使 用 前 
か ら 使 用 後 ま で 、 し っ か り 脱 臭 し ます 。 さ ら に 、| パワ ー 
脱臭 」 ボ タン を 押す と 風量 が 10% ア ッ プ 。 強 力 な 脱臭 
機能 で 、 ト イレ を 快適 な 空間 に 保ち ます 。| パワ ー 脱 邊 」 
は 便座 に 座ら な く て も 運転 可能 で す 。 

*RQTK20 は 着座 セン サー で 検知 し 、 脱 臭 を 開始 する 「 オ ー ト 脱臭 ] で す 。 


除去 で きる 物質 


排便 ・ 排 尿 臭 (硫化 水素 、 メ チル メル カプ タン 、 ア ン モ ニア ) 


〇 強 臭 便 の と き は 、 十 分 に 脱臭 で き な い 
こと が あり ます 。 








ボタ ン ひ と つ で か ん た ん 快適 な 使い 心地 。 


7/W ツ ウツ ミック た だ は は! 


※RQTK40/RQTK20/AWM600/AWM400 は 洗浄 の 強 さ が 5 通り の 「25 通 りお し り 洗 浄 ] で す 。 





洗浄 の 強 さ 


か ん た ん ワイ ヤレ スリ モコ ン 
よく 使う ボタ ン は 大 きく 、 細 か い 設 定 ボ タン は 隠し て 
デザ イン を すっ きり させ まし た 。 


リモ コン の 天 面 に 、 
こっ 便座 ・ 便 ふた 開 閑 


スイ ッ チ を 搭載 。 





gi + 上 還 間 還 0 了 5 ま BER 了 
: 」 トコ 


登録 し た 洗い 方 が 
ボタ ン ひ と つ で 呼び 出せ る 
「 ユ ー ザ ー ボ タン 」 を 4 つ 設 置 。 


ヒ に EE すす: 
中 | | 還 | 本 画 [相生 


TFT= 環 囲 。 糧 。 醒 還 還 和 上 時 得 計 EL 








ジャ スト セン ター ステ ン レ ス ノ ズ スル 


便座 の 中 心から ノズル が 出 て 、 お し り の 中 心 を シャ ワー。 
身体 の 大 きき さ に か か わら ず 、 す っ きり キレ イ に 洗え ます 。 


3 有 段 階 の 温 風 乾 燥 (awueooo ぁ ) 
温 風 は 好み に あわ せ て 3 段階 の 温度 調節 が 可能 。 
洗浄 後 の お し り を カラ ッ と サラ サラ に し ます 。 

の 〇 ベー パー で 軽く 水 満 を 拭き 取る と 早く 乾き ます 。 


洗浄 位置 調節 (RQTK-AWM シ リー ズ の み ) 
シャ ワー の あたる 位置 を お 好み で 、 
前 後に 5 段階 に 調節 で きま す 。 











に SNSA DX 


半 吾 H 只 | さ ン JNI ぐ 計 で は 





て よー 
ン 


で ヽ 』 了 さき 了 ざ 





ステ ン レ ス ノ ズ ル 


一 番 汚 れ が 気 に な る と ころ だ か ら 、 丈 夫 で 汚れ に 強い ステ ン レ ス ノ ズ ル を 
すべ て の 機種 に 搭載 。 使 う 時 も 、 お 手入れ の 時 も 、 キ レイ が つづ きま す 。 


清潔 性 に 優れ た ステ ン レ ス ノ ズ ル [ 全 衝 対応 人 あ 





較 号 れ に くい 交 つい た 汚れ が 落ち や すい 


ステ ン レ ス の な め ら か な 表面 は 汚れ が つき に くく 、 付 着 し た 汚れ も か ん た ん に 落と せる か ら 
いつ で も 清潔 。 き さらに 、 継 ぎ 目 が な い デ ザイ ン だ か ら お 手入れ も ラク ラク で す 。 





一 彡 が つき に くい 
寺 7 、 ノズル シャ ッ タ ー は Ag 十 抗菌 ※1 (RQTK/PPTK 
丈夫 な ステ ン レ ス は 傷 に も 強い た め 、 傷 が つい て 汚れ が た まる 心配 も あり ませ ん 。 シリ ー ズ を 除く ) 〇 写真 は AWM シ リー ズ で す 。 


[ 他 に も 清潔 を 保つ 機能 を 拾 載 !] 

2% ナ ツテ ニッ ク の ノズル は 、 0 AR 
構成 や ヤク リー ニン グ 水 路 に 常に 洗浄 口 を 汚れ か ら 守 る 構造 で す 。 さ ら に 、 
2 種類 の クリ ー ニ ング 機 上 063 に 保ち ます 。 





ノズル 除 菌 クリ ー ニ ング (手動 ) 「 全 機種 対応 | 


ステ ン レ ス ノ ズ ル に 連続 し て 温水 を 流し な が ら 除 菌 ※2 洗 浄 。 汚 れ が 気 に 
る ノズル を 長く 清潔 に 保ち ます (所 妥 時 間 : 約 1 分 間 )。 和 洗浄 は ノズル 収納 
上 で 和 有 い ゆい ます 。 


お まかせ ノズル クリ ー ニ < 


使用 前 と 使用 後に 自動 で 洗 洛 。 




















すり 選 、 





※1 抗菌 樹脂 を 使用 し た 部 分 ニノ ズル シャ ッ ター: 但 試 験 機関 … 石 塚 硝子 (株 ) 抗菌 試験 所 介 試 験 方 法 … フ ィ ル ム 密 着 法 JIS Z 2801 人 抗菌 方 法 … 抗 菌 剤 を 樹脂 に 練り 込み 倫 試 験 結果 …24 時 間 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試験 は 
2 種類 の み の 菌 で 実施 。※2【AWM シ リー ズ 】 ノ ズル 除 菌 ク リー ニン グ の 除 菌 部 分 ニノ ズル 穴 の 近傍 : 介 試験 機関 …… (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セン ター 坦 試 験 方 法 … 熟 抵抗 性 試験 法人 除 菌 方 法 … 温 水 に よる 洗浄 人 試験 結果 … 
1 分 間 洗 浄 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試験 は 2 種類 の み の 菌 で 実施 。 但 試験 成績 書 発行 年 月 日 平成 2 年 2 月 14 日 人 試験 成績 書 発行 番号 … 第 13062012001-01 号 、 第 13062012001-02 号 。 【RQTK/PPTK シ リー ズ 】 ノ ズル 
除 菌 クリ ー ニ ング の 除 菌 部 分 ニノ ズル 穴 の 近傍 : 代 試験 機関 … (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 介 試験 方 法 … 熟 抵抗 性 試験 法人 除 菌 方 法 … 温 水 に よる 洗浄 代 試 験 結果 …1 分 間 洗 浄 後 9996 以 上 抑制 。 上 記 試験 は 2 種類 の み の 
菌 で 実施 。 介 試験 成績 書 発行 年 月 日 …2020 年 5 月 20 日 人 試験 成績 書 発行 番号 … 第 20041586001-0201 号 。【ENX シ リー ズ 】 ノ ズル 除 菌 クリ ー ニ ング の 除 菌 部 分 ニノ ズル 穴 の 近傍 : 介 試験 機関 …( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 


汚れ に くい デザ イン で お 手入れ ラク ラク 。 





継ぎ 目 や 凹 凸 が 少な いか ら 
汚れ が た まり に くい 
スム ー ス フォ ルム 


全 機 種 対 応 


お 手入れ も し や すい 形状 で 、 汚 れ て も か ん た ん に 、 
さっ と 拭き と れ ま す 。 汚 れ が 入り 込み や すい 裏面 の 
継ぎ 目 を な くし た お 掃除 し や すい デザ イン で す 。 


スキ マレ ス 便 座 
DL-AWM600 | | DL-AWM400 


スキ マ が ある と 汚れ を 拭き 取っ て も で き て し まう 
茶色 い シ ミ 。 ス キマ レス 便座 な ら 、 継 ぎ 目 が な い 
の で 汚れ が 入り 込み ませ ん 。 





拭き と り 後 











漏れ を ガー ド 便 ふ た ・ 本 体 ワ ンタ ッ チ 着脱 




















全 機 種 対応 全 機 種 対応 
便座 裏 に 出っ張り ( 約 3mm) を 設け 、 便 ふ た は 完全 に 取り 外し て 、 お 掃除 OK。 本 体 の 取り 付け も 取り 外し も 
小 水 の 飛 び 出 し を お さえ ます 。 着脱 ボタ ン を 押し な が ら ス ライ ド き させ る だ け 。 拭 き に く か っ た と ころ まで ラク に 式 
お 掃除 で きま す 。 貯 
〇 ガン コ な 汚れ は 、 市 販 の 中 性 洗剤 を うす め て お 使い くだ さい 。 拭 き 取 っ た あと は 最後 に 水 拭き し 、 自 然 乾 燥 し て くだ さい 。 モ 
泡 
| 
緑 の 出 っ 張り で お さえ る 1 ー 

着脱 ボタ ン 
イ 
プ 
仕 
様 
覧 
寸 
法 
別 
エ ュ ーー ツ K 
AgT 抗 末 "便座 和 あぶ 防 汚 処 理 便座 9 
全 機種 対応 DL-AWM600 | [DL-AWM400 旬 
抗 末 効果 の 高い 銀 イ オン を 練り 込ん だ 自動 車 の 外装 (樹脂 ) に も 使用 きれ る 能 
抗 南 技術 で 着座 面 を 被覆 。 菌 の 繁殖 を 材料 を 、 便 座 裏 面 お よび ケー ス 前 面 に 臣 
抑制 ※#4 し ます 。 防 汚 素 材 と し て 新た に 採用 。 そ れ ら の 内 
SIAA の 厳し い 基 準 を クリ ア し た | 抗菌 ※3| 加 工 表面 の 汚れ は 、 は じ か れ 、 滑り 落ち や すく 2 
⑥⑯1SO が 承認 し た 抗菌 製品 技術 協議 会 : カ M 
(SIAA) の 厳し い 基準 を クリ ア し た 、 信 頼 の 抗菌 SIAA ぶり まし ム 3 
加工 を 施し まし た 。 国 際 規 格 (SIAA 抗 菌 マ ー ク ) for KOHKIN 

@JIS 規 格 を 基 に し た 国際 規格 IS022196 "? 〇 表面 に ほこ りや 油膜 等 が つく と 防 汚 効 果 が 低下 し ます 。 | 

念 上 厳し い 試験 で 抗菌 性 能 を 確認 済み 水 拭き 後 、 自 然 乾 燥 し て くだ さい 。 
セン ター 鍛 試 験 方 法 … 熱 抵抗 性 試験 法 駐 除 菌 方 法 … 流 水 に よる 洗浄 供 試 験 結果 …1 分 間 洗浄 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試 験 は 2 種類 の み の 菌 で 実施 。〈 洗 浄水 の 温度 が 5 C の と き ) 念 試 験 成績 書 発 行 年 月 日 … 平 成 26 年 12 
月 8 日 念 試 験 成績 書 発行 番号 … 第 14113949001-01 号 。〈 洗 浄水 の 温度 が 40 'C の と き ) 倫 試 験 成績 書 発行 年 月 日 … 平 成 26 年 2 月 14 日 食 試 験 成績 書 発行 番号 … 第 13062012001-01 号 、 第 13062012001-02 号 。 上 記 


試験 は 洗浄 水 の 温度 が 5 C と 40 C の と き の 試 験 結果 で す 。※3 抗菌 樹脂 を 使用 し た 部 分 三 便座 ( 落 座 面 ) : 食 試験 機関 石塚 硝子 (株 ) 抗菌 試験 所 但 試 験 方 法 … フ ィ ル ム 密 着 法 JIS Z 2801 食 抗菌 方 法 … 抗 菌 剤 を 樹脂 に 練り 
込み 鍛 試 験 結果 …24 時 間 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試 験 は 2 種類 の み の 菌 で 実施 。※4 抗菌 処理 に つい て 人 表面 の 細菌 の 繁殖 を 抑制 し ます 。 欠 表面 に ほこ りや 油膜 等 が つく と 十分 な 抗菌 効果 が 得 ら れ な いこ と が 
あり ます 。 〇 写真 や イラ スト は 全て イメ ー ジ で す 。 10 


11 





使う と き 上 時 に 便座 を 











の S2 デオ ※ 時 
あたため る 陸 間 明 房 便座 只 高 出力 マイ クロ 
am ンク ピーク ター 
| DL-AWM600 | |DL-AWM400 | 上 
高 出力 の ヒー ター を 採用 。 
「 ひと セン サー」 で 人 の 入室 を 検知 し 、 便 座 を あたため る 待機 温度 を 抑え 、 
省エネ 率 を 向上 させ まし た 。 





の で 、 保 温 電 力 を 大 幅 に 節約 し ます 。 


〇 冬場 な ど 室 温 が 低い と き は 、 使 座 表面 温度 が 均一 に 上 が る まで 
少し 時 間 が か か り ま す 。 





使う と きだ け 水 を あたため る 
上 間 湯沸かし シャ ワー 
| DL-RQTK50 | | DL-RQTK40 | | DL-RQTK20 | 


使う と きだ け 湯 沸か し ユニ ッ ト で 水 を あたため て 温水 を 
つく る た め 、 お 湯 を 保温 する 電気 の ムダ が あり ませ ん 。 








湯沸かし ユニ ッ ト 





※ 図 は AWM600 の イメ ー ジ で す 。 


ame 上 使わ な いと き は AI が 積極 的 に 省エネ 
] | DL-RQTK50 | | DL-RQTK40 | | DL-AWM600 | |DL-AWM400 | 








AT が 使っ て いな いと き の 保温 温度 を セー ブ し て 節電 し ます 。 


待機 電力 ゼロ モー ド “ 8 時 間切 タイ マー 節水 機能 























| DL-AWM600 | [DL-AWM400 | 全 機種 対応 

電源 プラ グ を 抜か な く て も 、 ボ タン を 押す 外出 時 や 就寝 時 な ど ト イレ を 使わ な いと き 、 シャ ワー の 水圧 調整 に 必要 だ っ た 逃がし 水 を 
だ け で 、 制 御 回 路 の 待機 電力 まで ゼロ ※2 に 便座 の 保温 を 8 時 間 停 止 で きま す 。 大 幅 に 削減 。 節 電 と 節水 の 組み 合わ せ で 、 ま す 
し て 、 使 うと きだ け あ た た め ま す 。 〇 ENX20/ENX10 は 、 温 水 の 保温 も 8 時 間 停 止 で きま す 。 ます エコ に な り ま す 。 


〇 ⑨ 入 室 し て 便座 が あたたまる まで は 少し 時 間 が か か り ま す 。 


※1 室温 が 27 C 以 下 の 場 合 、 約 27 で で 便座 を 保温 し て いま す 。※2 国際 標準 規格 :IEC62301 の 定め る 0.005W 未 満 の 電力 を 使用 し て いま す 。※3 電力 料金 目安 単価 27 円 /KWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] 。※4 年 間 電 気 代 の 
月 平均 を 算出 (1 円 単位 未満 は 四捨五入 )。※5 節電 効果 は 下記 モデ ルケ ー ス 家庭 で の 使用 実態 か ら 算出 され た 月 間 消 費 電力 量 : 【RQTK50/40】4.6 kWh/ 月 【RQTK20/PPTK シ リー ズ 】5.7 kWh/ 月 【ENX シ リー ズ 】 























テ ノ を と 和洋 ーー 7 ーー DL-RQTK50 | | DL-RQTK40 | | DL-RQTK20 
か し こく 節電 スマ ー ト 暖房 便座 | DLLPPTK20 | DLLPPTK10 | DLENX20 | DL-ENX10 | 


毎週 節電 効率 が アッ プ 





1 日 の 使用 パタ ー ン を 1 週間 前 と 











2 比較 し て いく イメ ー ジ 
1 日 の 便座 の 使用 パタ ー ン を 学習 。 SA 
1 週間 ご と に 使用 パタ ー ン を 見 直し て 、 igo 加 
より 効率 よく 節電 し ます 。 ペ ' 
開い 起床 
昼食 外出 中 


* イ ラス ト は 一 般 的 な 生活 パタ ー ン を イメ ー ジ し て いま す 。 
〇 時 刻 は 判断 で きま せん 。24 時 間 を カウ ント し て 1 日 が 
経過 し た こと を 判断 し ます 。 








2 


1 週間 (7 日 間 ) を 個別 に 節電 


7 日 間 分 の 各 使 用 パタ ー ン を すべ て 覚え て 、 よ り 生 活 サ イク ル に マッ チ し た 節電 を 行い ます 。 


お や 





人 RAN へ 本 RAN ー _ CA る 在宅 CA に 5 ON 、 ORAN 人 人 RAN 人 
上 の の 6 っ 内 の 在宅 の 在宅 の 内 
月 直 。 火 * 水 』 木 金 「 日 
そる 起床 し 起床 起床 9 起床 の の 、~ 。 呈 広 起床 ^ 起床 
S と の ンク ae と <S < se ググ 
の 司 ゆ > > 電 昼 NM ン 区 の 、 さ 大 きく 2 還 午 
食 か や ほ 食 77 食 か や の 食 か ツ 鐘 2: 


* 月 曜日 に 節電 を 設定 し た 場合 の イメ ー ジ で す 。 
〇 実際 は 曜日 を 判断 で きま せん が 、7 日 間 で 1 週間 経過 し た こと を 判断 し て いま す 。 


| シャ ワー」 を 使う と きだ け あ た た め る か ら 省 エネ 








年 間 電 気 代 


, 2.240 折 / 和 


月 間 電 気 代 
※4 
約 16/ 円 / 月 


*RQTK50/40 の 場合 。*RQTK20/PPTK シ リー ズ の 年 間 電気 代 は 約 2,810 円 / 年 ※3、 月 間 電 気 代 は 約 
234 円 / 月 ※4 で まあ ENX シ リー ズ の 年 間 電 気 代 は 約 3,810 円 / 年 ※3、 月 間 電 気 代 は 約 318 円 / 月 ※4 で すむ 


最大 34。 節電 


*4 人 家族 (夫婦 2 人 ・ 子 ども 2 人 ) 着座 12 回 / 日 と し た 場合 。 





*RQTK・PPTK シ リー ズ の 場合 。 
*ENX シ リー ズ は 約 31% の 節電 ※5 で す 。 


8.2 kWh/ 月 に よる 。 モ デル ケー ス 家 庭 で の 消費 電力 は 、4 人 家族 : 両 親 と 子供 ( 男 ・ 女 各 1 人 ) が お し り 洗 浄 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 使用 1 日 8 回 の 1 日 合計 12 回 の 使用 を 、 平 日 週 5 日 、 休 日 週 2 日 の 生活 サイ クル に 
お いて 、1 か 月 間 使 用 し た 場合 の 使用 実態 か ら 算 出 。 (当社 調べ ) 節電 効果 は 使用 環境 に よっ て 異な り ます 。 〇 写真 や イラ スト は 全て イメ ー ジ で す 。 
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5 の (0 NM レ 


ROTK 症 eC2C00c0te 0 
件 トイ レ 空 間 を 一 新 。 


-WS ホワ イト 





回 滞 呈 回 

L 

回 cr -CP パス テル アイ ボリ ー 
Web で 写真 は DL-RQTK50 
詳し く 見 る 


鐘 間 式 2 け 騰 1 -P パス テル ピン ク 
*] 明 間 式 と は 、「 シ ャ ワー 」 を 使う と きだ け 瞬 時 に あたため る 方 式 で す 。 0 


画 や ニオ イ を 抑制 神 縮 する | ナノ イー X |。 パナ ソニ ッ ク だ け ! か ん だ た ん ワイ ヤレ スリ モコ ン 


還 上 か ない フフ ラット ン で R 辻 除 
便 ふ た ・ 便 器 内 部 の 空間 に 「 ナ ノイ ー X 」 を 放出 し て 、 便 座 ・ 便 器 内 表面 の を 抑制 ※1 癌 の 
する ほか 、 璧 に つい た ニオ イ も 抑制 ※2 し ます 。 -! 
時 っ ぽい 天井 や 壁 の 場合 、 リ モコ ン 信 号 の 受信 状況 が 
亜 く な り 、 本 体 が 反応 し な いこ と が あり ます 。 








衛生 的 で 節電 効 洒 も ある | 便 ふ た 目 動 開閉 ]。 〇 リモ コン プレ ー ト (別売 :P.20) で 層 を 傷つけ る こと な く 
トイ レ に 入る と 、 人 の 動き を 検知 し て 便 ふた が 自動 で 開き ます 。 ト イレ か ら 出 る と 、 EN 
便 ふ た は 自動 で 閉じ ます 。※3 ま た 、 便 ふた ・ 便 座 は リモ コン の ボタ ン 操 作 で も 開閉 が es ーー 


で きま す 。 手 を 触れ ず に 便 ふ た が 開 開 す る の で 清潔 を 保つ ほか 、 冬 場 は 暖房 
便座 の 保温 性 も 高まっ て 節電 に も 効果 的 で す 。 























と 吾 | ブ ミ ー い 8 で PE ' 
目 好み の | 水圧 」x[ 水 幅 」 が 目 由 に 選べ る 。 20 DL-RQTK50 リ モコ ン DL-RQTK40 リ モコ ン 
ピン ボイン ト の 洗浄 か ら ワ イド な 洗浄 まで 、 お し り 洗 浄 幅 が 5 通り に 切り 替え 可能 。 洗 浄 の ー 
強 さ も 9 通り (RQTK50)/5 通 り (RQTK40・RQTK20) か ら 選 べ て 、 自 分 好み の 洗い ly: 沿 li 
心地 を 自在 に 設定 する こと が で きま す 。 に 還 
= = L- に ーー っ - 
ひと セン サー 
DL-RQTK20 リ モコ ン (DL.RQTK50/DL-RQTK40) 
朋 間 式 上 間 式 上 用 間 式 
オー プン 価格 ※4 オー プン 価格 ※4 オー プン 価格 ※4 
水道 直結 給水 式 ( 普 通 ・ 大 型 共用 サイ ズ ) 水道 直結 給水 式 (普通 ・ 大 型 共用 サイ ズ ) 水道 直結 給水 式 (普通 ・ 大 型 共用 サイ ズ ) ゴナ オノフ イー 
寸法 : 40( 幅 )x11( 高 さき ) x52( 奥 行 )cm 寸法 : 40( 幅 )x11( 高 さき ) x52( 奥 行 )cm 寸法 : 40( 幅 )x11 (高き )x52( 興 行 )cm 人 ss プラ 
省エネ 基準 | 年 間 消費 電力 量 ※5 省エネ 基準 | 年 間 消 費 電力 量 ※5 省エネ 基準 | 年 間 消 費 電力 量 ※5 
上 概 年 度 | 遅 成 8 っ 上 標 年 度 | 信成 率 8 っ 上 標 年 度 | 巡 成 0 MIN0 絡 
2012 年 度 AU 2012 年 度 RM 2012 年 度 AM = 
162% | [112 Aa 呈 162 4 | [112 129% | [140 wa IRM 
年 間 電気 代 : 約 2.240 円 / 年 ※6 年 間 電気 代 : 約 2.240 円 / 年 ※6 年 間 電 気 代 : 約 2.810 円 / 年 ※6 RQTK50/RQTK40 の み 








泡 コー ト RQTK50/40 の み RQTK40/20 は 25 通 りお し り 洗浄 2 


6 お 出迎え オー ト 脱 臭 5 
フル カバ パー 便 ふ た ノズル クリ ー ニ ング 機能 ek 有 IEEE の と EE 防 汚 処 理 便座 か し こく 節電 スマ ー ト 暖房 便座 
sg 時 了 SNS に ニ ン 40 の ai 
瞬間 明 房 便座 瞬間 湯沸かし シャ ワ 待機 電 カ ゼロ 


@⑯RQTK シ リー ズ /PPTK シ リー は スム ー ス フォ ルム の た め 便 ふた カバ ー・ 便 座 カ バー は 使用 で きま せん 。 欠 製品 の 色 は 印刷 物 で す の で 実際 の 色 と 若干 異な る 場合 が あり ます 。※ 1 「 ナ ノイ ー X] 除 菌 は 便座 、 便 器 内 の 
付着 菌 を 抑制 する も の で 、 汚 れ や カビ を 除去 する も の で は あり ませ ん 。 欠 効 果 : 便 座 、 便 器 内 に 付着 し た 菌 の 抑制 (手動 運転 の 場合 の み ) 欠 試 験 機関 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 倫 試験 方 法 : 約 17 L の 試験 空間 に て 
菌 を 試験 片 に 付着 させ 「 ナ ノイ ー] を 放出 。 そ の 後 試験 空間 内 の 試験 刻 を 回 収 し 、 菌 の 抑制 率 を 算出 倫 除 菌 方 法 :「 ナ ノイ ー」 を 放出 欠 対 象 部 分 : 便 座 、 便 器 内 傘 試 験 結果 : 連 続 約 60 分 行う と 99% 以 上 抑制 劉 試 験 成績 書 発行 年 
月 日 :2018 年 4 月 11 日 劉 試 験 成績 書 発行 番号 : 第 18025412001-0101 号 旬 上 記 試験 は 1 種類 の 菌 の み で 実施 倫 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。※2 効果 : ト イレ 内 の 壁 な どの 付 意 臭 を 軽減 倫 試 験 機関 : パ ナ ソ ニッ ク 
(株 ) プロ ダク ト 解 析 セ ンタ ー 鍛 試験 方 法 : 当社 規定 の トイ レ 壁 付着 臭 成 分 を し み 込 ませ た 布 片 を 0.5 坪 相当 の トイ レ 壁 に 貼り 付け て 、6 段 階 臭 気 強度 表示 方 法 に て 検証 食 消 臭 方 法 : | ナノ イー」 を 放出 倫 対 象 部 分 : ト イレ 内 の 壁 な ど 
人 @ 試 験 結果 : 約 30 分 で 臭気 強度 1.1 低 減 葵 試験 成績 書 発行 番号 : 1V332-17121 1-K01 劉 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。※3 トイ レ か ら 出 て 約 3 分 後に 自動 で 閉じ ます 。 便 座 が 開い て いる と き は 、 約 5 分 後に 
便座 ・ 便 ふた が 自動 で 閉じ ます 。※4 オー プン 価格 商品 の 価格 は 、 販 売店 に お 問い 合わ せく だ さい 。※5 年 間 消費 電力 量 は 4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 [室温 :5 C( 冬 季 )・15 C( 春 秋季 )・28 C (夏季 ) 、 





ビュ ー テ ィ * ト ワレ 


トイ レ 問 に 2 人 E 語 昌 
節電 運転 を 、 よ り 効 率 的 に 。 








-CP パス テル アイ ボリ ー 
Web で 写真 は DL-PPTK20 
詳し く 見 る 





取 8 還 Lee 5 -WS ホワ イト 
*] 瞬 間 式 と は 、「 シャ ワー | を 使う と きだ け 瞬 時 に あたため る 方 式 で す 。 


時 パナ ソニ ッ ク は 全 機 種 搭載 ! 細部 に いた る まで デザ イン も 機能 も 徹底 追求 。 


高 ~ か 薄型 モデ ル で 省 ス ペー 実 則 。 ま た 、 フ ラッ ト で 
汚れ が 気 ( 0 の 2 に 保ち ます 。 (所 要 時 間 約 1 分 間 ) 2 い 


見 た 目 か ら 衛生 的 な 印象 を 与え ます 。 





使わ な い 時 間 を 学習 する 
| か し こく 昌 電 スマ ー ト B 暖房 便座 」。 


使用 パタ ー ン を 記憶 し 、 使 わな い 時 間 は 節電 運転 を 行い ます 。 
最大 約 34% の 節電 ※ ま 8 が 可能 で す 。 ーーーーーーーー 


滞 れ が きっ と 拭き 取り や すい 凹凸 の 少な い 操 作 面 
操作 部 裏側 も 凹凸 の 少な い フ ォ ル ム で 、 お 掃除 ・ お 手入れ が か ん た ん 。 









電気 代 を 低く お きえ る | 瞳 間 湯沸かし レシ ャ ワー 」。 いい | 時 = り ( ゃ り ] は )( ( 還 )( 音 ) wwwew  ( 生 )( 時 ) (@ ) 人 人 1 と 


使う と きだ け 湯 沸か し ユニ ッ ト で 水 を あたため て 温水 を 生成 。 
お 浴 を 保温 する 電気 の ムダ が あり ませ ん 。 


江 簿 滞 


ヽ \ へ 立 テ ー ロ 本 























仕 
様 
上 有 間 式 瞬間 式 覧 
DL-PPTK2U DL-PPTIK1U 
ー 還 法 
オー プン 価格 ※4 オー プン 価格 ※4 
水道 直結 給水 式 (普通 ・ 大 型 共用 サイ ズ ) 水道 直結 給水 式 ( 普 通 ・ 大 型 共用 サイ ズ ) 別 
寸法 : 47( 幅 )x11( 高 る ) x52 (奥行 )cm 寸法 : 47( 幅 )x11( 高 き ) x52 (奥行 )cm 売 
語 省エネ 年 間 消費 電力 量 ※5 エネ 年 間 消費 電力 量 ※5 了 
重度 | 達成 束 104 ww 上 生 度 | 天 戚 104 ww 
2012 年 度 2012 年 度 リ 
129% [140 kWh/ 年 129。 [140 kWhy 年 間 

年 間 電 気 代 : 約 2.810 円 / 年 ※6 年 間 電 気 代 : 約 2.810 円 / 年 ※6 
能 
泡 コ ー ト 「 ナ ノイ ー X」 除 菌 ・ 脱 臭 便 ふ た ・ 便 座 ソ フト 閉止 お し り 洗 浄 ビデ 洗浄 覧 
と 6 2 _ が 
ウル 作り た コ ョ リン パワ ー 脱 自 温 風 乾燥 洗浄 位置 調節 ン 
ァ 
レ 





瞬間 暖房 便座 


瞬間 湯沸かし シャ ワー RB by ング クン 待機 電 カ ゼロ 


水温 :15 C]。 お し り 洗 浄 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 使用 1 日 8 回 、 男 性 小 用 1 日 4 回 で 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 測定 方 法 に 準拠 し 、 標 準 品 を 測定 し て 計算 し まし た 。 ( ) 内 は 8 時 間切 設定 に よる 節電 を し な い 場 合 の 年 間 消 費 
電力 量 で す 。※6 電力 料金 目安 単価 27 円 /KWh( 税 込 [2014 年 4 月 改定 ]。※7 ノズル 除 菌 クリ ー ニ ング の 除 菌 部 分 ニノ ズル 穴 の 近傍 : 食 試験 機関 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 欠 試験 方 法 … 部 抵抗 性 試験 法人 除 菌 
方 法 … 温 水 に よる 洗浄 劉 試 験 結果 …1 分 間 洗 浄 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試 験 は 2 種類 の み の 菌 で 実施 。 欠 試験 成績 書 発行 年 月 日 …2020 年 5 月 20 日 劉 試 験 成績 書 発行 番号 … 第 20041586001-0201 号 ※8 節電 
効果 は 下記 モデ ルケ ー ス 家庭 で の 使用 実 上 か ら 算 出さ れ た 月 間 消 費 電力 量 :5 7 kWh/ 月 に よる 。 モ デル ケー スズ 家庭 で の 消費 電力 は 、4 人 家族 : 両 親 と 子供 ( 男 ・ 女 各 1 人 ) が お し り 洗 浄 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 使用 1 日 8 回 の 1 日 
合計 12 回 の 使用 を 、 平 日 週 5 日 、 休 日 週 2 日 の 生活 サイ クル に お いて 、1 か 月 間 使用 し た 場合 の 使用 実態 か ら 算出 。( 当 社 調べ ) 節電 効果 は 使用 環境 に よっ て 異な り ま す 。 省 エネ 法 (2012 年 度 基準 ) に 基づき 算出 され 、 統 一 表示 を 
し て いる 電気 代 と は 異な り ます 。 〇 写真 は 全て イメ ー ジ で す 。 





グン (ドレ 


充実 の 洗浄 メニ ュー で 快適 な 使用 感 。 
操作 部 一 体型 で 設置 も お 手軽 。 


-CP パス テル アイ ボリ ー 
L 写真 は DL-ENX20 

Web で (DL-ENX10 は -CP パス テル アイ ボリ ー の み ) 
詳し く 見 る 








ョ ZAI テル レレ ンク 


*] 貯湯 式 と は 、 あ た た め た 「 シャ ワー」 の お 湯 を タン ク に 貯め て 使用 する 方 式 で す 。 





ノズル 除 赦 叶 ク リー ニン グ 。 AFST THT リモ コン 設置 不要 で 、 壁 を 傷つけ な い 
= 皇 ミ ペー ナン テ ) テ は O 
ステ ン レ ス ノ ズ ル に 連続 し て 温水 を 流し な が ら 除 菌 ※1 洗 洛 。 賃貸 住宅 に も オス ス メ の 袖 操作 タイ プ 。 


汚れ が 気 に な る ノズル を 長く 清潔 に 保ち ます 。 (所 要 時 間 約 1 分 間 ) 


使わ な い 時 間 を 学習 する 
| か し こく 節電 スマ ー ト 暖房 便座 」。 


使用 パタ ー ン を 記憶 し て 、 使わ な い 時 間 は 節電 送 転 を 行い ます 。 
最大 約 31% の 節電 ※ ま 2 が 可能 で す 。 











お し り を 快適 ・ キ レイ に 保つ 
3 つの 洗 洛 方 式 。 
ビン ポイ ント で ボリ ュー ム 感 の ある | お し り 洗 浄 」、 ノ ズル が 自動 で 


前 後に 動い て 広範 囲 の 汚れ を 落と す 「 ム ー ブ プ 洗浄 」、 強 弱 を つけ た 
シャ ワー で お し り を 刺激 する | リズ ム 洗 光 」 が 選べ ます 。 














貯湯 式 貯湯 式 
オー プン 価格 ※3 オー プン 価格 ※3 
水道 直結 給水 式 ( 普 共用 サイ ズ ) 水道 直結 給水 式 (普通 ・ 大 型 共用 サイ ズ ) 
寸法 : 90 寸法 : 47( 幅 )x16( 高 さ ) x52( 奥 行 )cm 
貯湯 量 : 約 0.60 L 貯湯 量 : 約 0.60 L 
PF 年 間 消 費 電力 量 ※4 還 語 生 基 年 間 消費 電力 量 ※4 
革 度 | 玉 成 深 141 ay 上 人 度 | 電 在 (4 
2012 年 度 2012 年 度 
]29 py [194 kWh/ 年 ]29 py/) [194 kWhy 年 
年 間 電 気 代 : 約 3810 円 / 年 ※5 年 間 電 気 代 : 約 3810 円 / 年 ※5 
泡 コ ー ト 「 ナ ノイ ー X」 除 菌 ・ 脱 臭 便 ふ た ・ 便 座 ソ フト 閉止 お し り 洗 浄 回 読売 当 
ワイ ヤレ スリ モコ ン パワ ー 脱 臭 温 風 乾燥 洗浄 位置 調節 





た Ye El 


スキ マレ ス 便 座 ジス ルク リー ニョ ンク 化 能 


瞬間 暖房 便座 瞬間 湯沸かし シャ ワー RE by sp 待機 電 カ ゼロ 





) 防 汚 処理 便座 か し こく 節電 スマ ー ト 暖房 便座 


(便座 の 着座 面 / ノ ズル シャ ッ タ ー 





dENX シ リー ズ /AWM シ リー ぞ は スム ー ス フォ ルム の た め 便 ふた カバ ー・ 便 座 カ バー は 使用 で きま せん 。 駐 製品 の 色 は 印刷 物 で す の で 実際 の 色 と 若干 異な る 場合 が あり ます 。※1 ノズル 除 菌 クリ ー ニ ング の 除 菌 部 分 ニノ ズル 穴 の 近傍 : 
念 試験 機関 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 鍛 試験 方 法 … 熱 抵抗 性 試験 法 借 除 菌 方 法 … 流 水 に よる 洗浄 食 試 験 結果 …1 分 間 洗 浄 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試 験 は 2 種類 の み の 菌 で 実施 。〈 洗 浄水 の 温度 が 5 C の と き ) 倫 試 験 
成績 書 発行 年 月 日 … 平 成 26 年 12 月 8 日 食 試 験 成績 書 発 行 番号 … 第 14113949001-01 号 。 (洗浄 水 の 温 度 が 40 C の と き ) 欠 試 験 成績 書 発行 年 月 日 … 平 成 26 年 2 月 14 日 代 試 験 成績 書 発行 番号 … 第 13062012001-01 号 、 
第 13062012001-02 号 。 上 記 試 験 は 洗浄 水 の 温度 が 5 C と 40 C の と き の 試 験 結果 で す 。※2 節電 効果 は 下記 モデ ルケ ー ス 家庭 で の 使用 実態 か ら 算 出さ れ た 月 間 消 費 電力 量 :8.2 kWh/ 月 に よる 。 モ デル ケー スズ ス 家庭 で の 消費 
電力 は 、4 人 家族 : 両 親 と 子供 ( 男 ・ 女 各 1 人 ) が お し り 洗 浄 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 使用 1 日 8 回 の 1 日 合計 12 回 の 使用 を 、 平 日 週 5 日 、 休 日 週 2 日 の 生活 サイ クル に お いて 、1 が 月間 使用 し た 場合 の 使用 実態 か ら 算 出 。 (当社 調 べ ) 
疲 電 効果 は 使用 環境 に よっ て 異な り ます 。 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) に 基づき 算出 され 、 統 一 表示 を し て いる 電気 代 と は 異な り ま す 。※3 オー プン 価格 商品 の 価格 は 、 販 売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 ※4 年 間 消 費 電力 量 は 4 人 
家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 [室温 :5 C( 冬 季 )・15 C( 春 秋季 )・28 C( 夏 季 )、 水 温 :15 C]。 お し り 洗 浄 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 使用 1 日 8 回 、 男 性 小 用 1 日 4 回 で 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 測定 方 法 に 準拠 し 、 





2 シ (6 ド ウレ 


AWM 


ン W 隣 間 式 “で 、 省 エネ も トッ プク ラス 。 





W 上 朋 間 式 で ・ 泡 コー ト タ イ プ 


Web で 
詳し く 見 る 
-CP パス テル アボ りり 主 
*2 W 瞬間 式 と は 、| シャ ワー 」 だ け で な く 写真 は DL-AWM600 
| 便座 も 使う と きだ け 上 時 に あたため る 方 式 で す 。 





トイ レ の 3 大 汚れ を し っ か りお きえ る ⑰2 ミ 52 だ 9 か ん た ん ワイ ヤレ スリ モコ ン 

進化 し た | 泡 コ ー ト 」。 時 っ ぽい 天井 や 壁 の 場合 、 り モコ ン 信号 の 
に 受信 状況 が 悪く な り 、 本 体 が 反応 し な い 

パナ ソニ ッ ク 独 自 の 360" 泡 ビー ム が トイ レ の 「 こ びり つき 汚れ | 輪 じ み 汚 れ | 飛び こと が あり ます 。 

ハネ 等 れ 」 を 防 き ます 。 OO リモ コン プレ ー ト (別売 :P.20) で 磨 を 傷 





つけ る こと な く 設 置 で きま す 。 


画 や ニオ イ を 抑制 % 紅 する 「 ナ ノイ ー X 」。 国 ミ ラク 7 皿 MW650 


便 ふ た ・ 便 稚内 部 の 空間 に | ナノ イー 叉 ] を 放出 し て 、 便 座 ・ 便 閉 内 表面 の 南 を 
抑制 7 する ほか 、 悦 に つい た ニオ イ も 抑制 ※ ま 8 し ます 。 


自分 好み の 洗い 心地 が 選べ パサ ソニ ッ ク だ け |! 
125 通り お し り 洗 洛 」。 AWM600 リ モコ ン AWM400 リ モコ ン 
ピン ポイ ント の 洗 帯 か ら ワ イド な 洗 准 まで 、 お し り 洗 浄 幅 が 5 通り に 切り 替え 可能 。 

洗浄 の 強 さ も 5 通り か ら 選 べ て 、 合 計 25 通 り の 水流 か ら 、 自 分 好み の 洗い 心地 を 

目 人 EMEAED の こと 0 SSR の 





W 皮 間 式 W 上 用 間 式 





DL-AWM6UU DUL-AWMA4UU コフィー ズ 
オー プン 価格 ※3 オー プン 価格 ※3 介 ・n ら n ロ oe グ ぁ g ぁ % 
水道 直結 給水 式 (普通 ・ 大 型 共 用 サイ ズ ) 水道 直結 給水 式 (普通 ・ 大 型 共 用 サイ ズ ) = 
寸法 :50 ( 幅 )x29 (高き ) x52( 奥 行 )cm 寸法 :50 ( 幅 )x29( 高 さき) x52 (奥行 )cm AWAYI10U0I の と 





省エネ 基準 | 年 間 消費 電力 量 ※4 省エネ 基準 | 年 間 消 費 電力 量 ※4 




















日 醒 年 庶 | 達成 率 66 wm 人 日 年 庶 | 成 66 we と つ 。 

2012 年 度 2012 年 度 銀 2 台 合 
204%| [92 aw 呈 204%| [92w 呈 ジン Ag) ae た NY4 目 秀 水 ダイ ブフ 
年 間 電 気 代 約 1780 円 / 年 ※5 年 間 電 気 代 約 1780 円 / 年 ※5 ドニ ンク 0 人 でも 0 

「 ナ ノイ ー X」 除 菌 ・ 脱 臭 時 6 ES gi 
泡 コ ー ト 便 ふ た 自動 開閉 25 通 りお し り 洗 浄 計 誠 WE 
レア た レレ リト コロ お 出迎え オー ト 脱臭 パワ ー 脱 臭 dl 洗浄 位置 調和 
2 0 
1 首 3 Ag+ 質 菌 時 
瞬間 暖房 便座 ジン) の ジニ ウ アウ た 外語 lp 2 みき っ の が 待機 電 カ ゼロ 節水 機能 


標準 品 を 測定 し て 計算 し まし た 。( ) 内 は 8 時 間切 設定 に よる 節電 を し な い 場 合 の 年 間 消費 電力 量 で す 。※5 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ]。※6 便器 掃 際 に お いて 、 泡 コー ト 有 無 で 1 か 月 相当 の 
汚れ の 便器 便座 を 用 意 し 、 掃 除 す る か どう か 聞い て み ま し た (n=33) 。 掃 除 を 1 か 月 間 相 当 し な か っ た 場合 の 便器 を 見 て 掃除 し な いと 回 答 し た 人 数 が 泡 コ ー ト 有り の 場合 31 人 (94%) で あっ た の に 対し 、 コー ト 無し の 場合 2 人 (6%) 
で し た 。※7 「 ナ ノイ ー X] 除 菌 は 便座 、 便 器 内 の 付着 菌 を 抑制 する も の で 、 汚 れ や カビ を 除去 する も の で は あり ませ ん 。 欠 効 果 : 便座 、 便 器 内 に 付着 し た 菌 の 抑制 手動 運転 の 場合 の み ) 放 験 関 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 
セン ター 倫 試 験 方 法 : 約 17 L の 試験 空間 に て 菌 を 試験 訪 に 付 六 さ せ 「 ナ ノイ ー」 を 放出 。 そ の 後 試験 空間 内 の 試験 片 を 回 収 し 、 菌 の 抑制 率 を 算出 供 除 菌 方 法 :「 ナノ イー」 を 放出 欠 対 象 部 分 : 便 座 、 便 器 内 倫 試 験 結果 : 連 続 約 60 分 
行う と 99% 以 上 抑制 劉 試 験 成績 書 発行 年 月 日 :2018 年 4 月 11 日 食 試 験 成績 書 発 行 番号 : 第 18025412001-0101 号 欠 上 記 試 験 は 1 種類 の 菌 の み で 実施 倫 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。※8 効果 : ト イレ 
内 の 壁 な どの 付着 臭 を 軽減 劉 試 験 機関 : パナソニック (株) プロ ダク ト 解 析 セ ンタ ー 鍛 試験 方 法 : 当 社 規 定 の トイ レ 壁 付 間 臭 成分 を し み 込ま せ た 布 片 を 0.5 坪 相当 の トイ レ 壁 に 貼り 付け て 、6 段 階 臭 気 強度 表示 方 法 に て 検証 
人 @ 消 臭 方 法 :| ナノ イー」 を 放出 倫 対 象 部 分 : ト イレ 内 の 壁 な ど 倫 試験 結果 : 約 30 分 で 臭気 強度 1.1 低 減 葵 試験 成績 書 発行 番号 : 1V332-17121 1- KO1 欠 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 〇 写真 は 全て イメ ー ジ で す 。 
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仕様 一 








一 温水 洗浄 便座 仕様 表 
還 ss て Fm 
DL-RQTK50 ' DL-RQTK40 「 DL-RQTK20 DL-PPTK20 DL-PPTK10 
水道 直結 給水 式 roy 








流 1 
| フイ ヤレ スリ モコ ン | 直流 3 V( 単 4 形 乾 電池 2 個 ) 
直流 3 V( 単 4 形 乾電池 2 個 ) 還 


遇 dE 


ミ S 8 1234 W 52 WV 
Fe 消 電 温 M 、 室 演 場合 O し ーー O 自 | O ーー O 自 
人 Es05A 0 ll (水温 5 CC、 室 温 0 て の 場合 ) | (水温 5 て 、 室 温 0 て の 場合 ) 


83 kWh/ 年 (112 kWh/ 年 ) 104 kWh/ 年 (140 kWh/ 年 ) 104 kWh/ 年 (140 kWh/ 年 ) 


全 aー を ーー 二 本 体 :・1020W 便座 :47W 
( 交 脱 箕 運 転 時 :4 W 本 体 :1020W 便座 :47W 脱臭 運転 時 :4 W 本 体 :1020W 便座 :47W 本 体 :1018W 便座 :47W 
( 交 00V50-60 Hz) 「 ナ ノイ ー X」 運 転 時 : 7 W 































「 切 」 室 温 、3 自 切り 換え 「 低 』 約 29 C( 約 29 て ) /「 中 」 約 33 て ( 約 30C) /「 高 約 37 C( 約 33 で ) PP SPP 補っ 
温度 ヒュ ー ズ 温度 ヒュ ー ズ 








触媒 脱 朱 角 尋 有 泉 ー 
MA ー 


% 巨 
< 
































問 
| 


時 





お し り 洗 浄 : 湯 0.45 L/ 分 ビデ 洗浄 : 湯 0.45 L/ 分 お し り 洗 浄 : 湯 0.45 L/ 分 ビデ 洗浄 : 湯 0.45 L/ 分 
3 段 了 


「 切 」 水 漫 、3 段 階 切り 換え 
「 低 」 約 35.5 C/「 中 」 約 37.5 C/「 高 」 約 39.5 て 





剛 


| 叫 
汗 | 肝 
M 


半 











温度 ヒュ ー ズ : 温 度 過 昇 防止 装置 逆流 防止 装置 














漏電 検 知 機能 ・ 着 座 セ ン サ ー 
5 35 て (給水 温度 ) 、040 ' て (周囲 温度 ) 5 っ 35 て (給水 温度 ) 0-40 て (周囲 温度 ) 
還 | 。。。。 49-2askealos-7skg7cm)) | 4-23skeatos<-7skgVcm' 
u 3tg 





フレ キシ ブル パイ プ 30 cm、 給 水 ホ ー ス 分 岐 金具 付 95 Cmm、 パ ッ キ ン セ ッ ト 、 ク イッ ク フ ァ スナ ー、 


' フレ キシ ブル パイ プ 30 cm、 給 水 ホ ー ス 分 岐 金具 付 95 cm、 
取付 ボル ト セ ッ ト 、 説 明 書 セッ ト 、 ス パナ 、 ク ッ シ ョ ン (ROTK50/40 の み ) 、 リ モコ ン セ ッ ト 、 っ UM Ma 


パッ キン セッ ト 、 ク イッ ク フ ァ スナ ー、 取 付 ボ ルト セッ ト 、 
説明 書 セ ッ ト 、 ス パナ 、 締 め 付 け 工 具 


ひと セン サー セッ ト 〔RQTK50/40 の み )、 取 付 ね じ セ ッ ト 〈 リ モコ ン 用 、 ひ と セン サー 用 (RQTK50/40 の み ) )、 
乾電池 セッ ト 〈 リ モコ ン 用 、 ひ と セン サー 用 (ROQOTK50/40 の み ) )、 締 め 付け 工具 




















| DL-RQTK50・RQTK40・RQTK20 DL-PPTK20・PPTK10 











@ROTK50 リモ コン @ROTK40/ROTK20 リモ コン 
※ イ ラス ト は RQTK40 





























@ROTK50/ROTK40 ひ と セン サー p 時 還 
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DL-ENX20・ENX10 DL-AWM600・AWM400 









































久本 体 @ リ モコ ン ※ イ ラス ト は AWM600 
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DL-ENX20 


貯湯 式 泡 コ ー ト タイ プ W 瞬 間 式 葉 導 則 リ 2 ンコ 


3 コ い k る 上 DL-AWM600 「 DL-AWM400 


水道 直結 給水 式 水道 直結 給水 式 


本 体 :1044 W 暖房 便座 安定 時 :50 W 本 体 :1044 W 暖房 便座 安定 時 :50 W 
本 体 :28/W 便座 :47 W 本 体 :285W 便座 :47 W 立ち 上 が り 時 :710 W 脱 和 運転 時 :4 W 立ち 上 が り 時 :710W 脱臭 運転 時 :4 W 
泡 コー ト 運 転 時 :16 W※1 「 ナ ノイ ー X」 運 転 時 :7 W 泡 コ ー ト 運転 時 :16 W※1 





直流 3 V( 単 4 形 乾 電池 2 個 ) 





直流 3 V( 単 4 形 乾 電池 2 個 ) 


町 式 瞬間 式 


334 W 332 W 1291 W (水温 5 て C、 室 温 0 ?C の 場合 ) 


141 kWh/ 年 (194 kWh/ 年 ) 66 kWh/ 年 (92 kWh/ 年 ) 
「 切 」 室 温 、3 段 階 切り 換え 「 低 」 約 29 て ( 約 29 て ) / 非 使用 時 :「 切 」 室 温 、「 切 以外 」 約 27 て 以上 











「 中 」 約 33 て ( 約 30 て ) /「 高 」 約 37 て ( 約 33 て ) 使用 時 :! 切 」 室 温 、3 段 階 切り 換え 「 低 」 約 32 C/「 中 」 約 36 て /「 高 」 約 40 て 
温度 ヒュ ー ズ 温度 ヒュ ー ズ 温度 過 昇 防 止 装置 
本 ーー ポー Q」u 人 ーー 


ー 0.06 m ツ 分 還っ 
記 約 0.3 mL/ 回 (お 買い 上 げ 時 の 設定 ) 

員 約 280 mL( 満 ライ ン ま で ) 

計 約 75 mL/ 回 (お 買い 上 げ 時 の 設定 ) 








お し り 洗 浄 :0.65L/ 分 ビデ 洗浄 :0.65 L/ 分 
3 段階 
「 切 」 水 漫 、3 段 階 切り 換え 「 低 」 約 37 て /「 中 」 約 38.5 て /「 高 」 約 40 て 


約 0.60L 
温度 ヒュ ー ズ 温度 過 昇 防止 装置 逆流 防止 装置 
漏電 検知 機能 ・ 着 座 セ ン サ ー 
635 て 0-40 で 





9 生前 
ーー 。 フレ キシ ブル パイ プ 30 cm、 給 水 ホ ー ス 分 岐 金具 付 95 Cm、 パ ッ キ ン セ ッ ト 、 
> ル し パパ 30 、 給 水 ホ ー ス 分 岐 金具 付 95 、 パ ッ キ ン セ ッ ト 、 、 8 
2 NN RS クイ ッ ク ファ ス ナー、 取 付 ボル ト セ ッ ト 、 説 明 書 セッ ト 、 泡 コー ト 操作 ガイ ド 、 ス パナ 、 ク ッ シ ョ ン 、 
クイ ッ ク フ ァ ス ナー、 取 付 ボ ルト セッ ト 、 説明 書 セ ッ ト 、 ス パナ 、 0 間 0EM 生 
型紙 (本 体 取 り 付 け 位 置 決 め 用 ) AN 40 4 3 





較 電 池 セ ッ ト く リモ コン 用 、 ひ と セン サー 用 〉、 締 め 付け 工具 


2012 年 度 省エネ 基準 に つい て 2007 年 11 月 26 日 の 官報 より 。 








目 当 水 洗浄 便座 ・ 暖 房 便座 の 消費 電力 量 に つい て 
年 間 消費 電力 量 ・ 省 エネ 基準 達成 率 は 、2012 年 度 基準 に 基づく 測定 値 で ( ) 内 は 
タイ マー 節電 を 使用 し な い 場 合 の 年 間 消費 電力 量 で す 。 消 費 電力 量 は 、 季 節 に よっ 





マー ク は 、 省 エネ の 目印 で す 。 


この マー ク は 、 商 品 の 省エネ 性 を 表示 する も の で す 。 商 品 





AA て 異な る こと か ら 、「 年 間 あ た り 」 の 値 に し て いま す 。 実 際 に お 使い に な る 時 の 消費 
準 達成 率 」 は 、 省 エネ 法 に 定め られ た 2 0 12 年 度 基準 電力 量 は 、 周 囲 温度 や 機器 の 温度 設定 、 館 電機 能 な ど 使い 方 に よっ て 変化 し ます の 
に 対す る 達成 率 を 示し て いま す 。 で 、 あ くま で 目安 と し て ご 覧 くだ さい 。 
この マー ク は 、 省 エネ 基準 を 電気 代 の 計算 方 法 
達成 し た 機種 を 示し ます 。 還 凍 還 旨 還 
年 間 電気 代 の 目安  _ 年間 消 費 電力 量 3 
円 / 年 ) (税込) (kWh/ 年 ) X 。 27 円 /kWh 
間 ※ 電 気 代 は 、 電 力 会 社 な ら びに 各 ご 家庭 の 使用 電力 量 に よっ て 異な り ます が 、 
自 消費 電 力量 測定 基準 目安 と し て 電力 料金 目安 単価 2 7 円 / kWh (税込 ) [2014 年 4 月 改定 ] で 計算 し まし た 。 


省エネ 法 に 基づい て 、 湯 沸か し 方 式 な どの 種類 別 の 算定 式 に よ 
り 、4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女性 2 人 ) で 1 日 あたり 16 回 使用 し た 場合 自省 エネ の た め の 上 手 な 使い 方 





を 基準 に 、 便 座 部 は 季節 別 、 温 水 部 は 年 平均 で 年 間 消費 電力 量 を ① 使用 後 は 便 ふ た を 閉め る の ② 設定 温度 は 低め に する 


算出 し た も の で す 。 タ イマ ーー 節電 機能 は 、 一 般 家 寿 で の タイ マー 時 _ Ii 
平均 使用 時 間 (7.7 時 間 ) で 算出 し て お り ま す 。 ③ 分 電機 能 を 使う ④ 長 時 間 使用 し な い 場 合 は 電源 を 切る 





※1 水温 が 20 で を 超え た 場合 の 値 で す 。 水 温 が 20 で 以下 の 場合 は 、 ヒ ー タ ー が 入る た め 消 費 電力 は 高く な り ます 。 (参考 例 : 水温 が 10 で の 場合 は 、467 W で す ) ※2 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 区 分 。※3 年 間 
消費 電力 量 は 4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 [室温 :5 C( 冬 季 )・15 C( 春 秋季 )・28 で (夏季 )、 水 温 :15 C]。 お し り 洗 浄 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗浄 使用 1 日 8 回 、 男 性 小 用 1 日 4 回 で 省エネ 法 (2012 年 度 基 
準 ) の 測定 方 法 に 準拠 し 、 標 準 品 を 測定 し て 計算 し まし た 。( ) 内 は 待機 電力 8 時 間切 設定 に よる 節電 を し な い 場 合 の 年 間 消 費 電力 量 で す 。※4 ( ) 内 は 着座 し て いな いと き の 温 度 で す 。※5 泡 コ ー ト 運転 時 間 の 
設定 や 噴出 強 さ の 設定 に より 使用 量 は 変わ り ま す 。※6 乾燥 吹出 口 近傍 の 当社 測定 点 に お ける 温度 。※7 水温 が 約 10 C 以 下 の 場合 は 、 洗 浄 流量 が 低下 する こと が あり ます 。※8 使用 水圧 範囲 以外 で は 、 十 分 な 性 
能 が 得 られ な い 場 合 が あり ます 。※9 使用 水圧 範囲 が 147 kPa 以下 で は 水 勢 調節 範囲 が 狭く な り ま す 〇 同室 で 2 台 以 上 ビュ ー テ ィ ・ ト ワレ を 並べ て 設置 され る 場合 、 隣 の リモ コン 信号 を 受け て 作動 する 場合 が あり ます 。 リ 
モコ ン 信 号 を 変更 で きま す の で 、 お 買い 上 げ の 販売 店 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 
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売 品 ・ 別 売 部 品 / 取り 付け 


内 「OTO 製 ・LIXILINAX) 製 な ど 、 ほ と ん どの 便 問 に 取り 付け 可能 ! 回 


※ お 持ち の 便 避 メー カー 別 / 便 慢 品 編 na > 
ROSEOESIERMRUEE MAMI2AGUMAIALUGIU 人 W 





ご 購入 前 に は 設置 する トイ レ 環 境 を 必ず ご 確認 くだ さい 





(① トイ レ 空 間 トイ レ の 広 さ を ご 確認 くだ さい 。 同 梱 の 給水 ホー ス ( 長 さ 95cm) で 届か な い 場 合 











DL-RQTK50/40/20|23 cm 以上 |31 cm 以上 
DL-PPTK20 29 cm 以上 |31 cm 以上 
DL-PPTK10 29 cm 以上 | 23 cm 以上 
DL-ENX20 29 cm 以上 |31 cm 以上 
DL-ENX10 29 cm 以上 | 23 cm 以上 
DL-AWM600/400 133 cm 以上 | 31 cm 以上 

















※1 便器 の ふち が 平ら で は な く 、 斜 め に な っ て いた り 、 丸 く な っ て いる 場合 は 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 


別売 の 給水 ホー ス を 使用 し て くだ さい 。 
人 An 
@ ト イレ 内 に アー ス 付き 電源 コン セン ト が 必要 | 給 水 ホ ー ス (分 岐 金具 付 ) 


で す 。 ま た 、 電 源 コ ー ド の 長 さ は 95 cm で す 。 


民 さ が 足り な い 場合 、 コ ン セン ト が な い 場 合 は 〇 RQTK/PPTK シ リー ズ 用 〇 OENX/AWM シ リー ズ 用 
電源 工事 が 必要 で す 。 130cm| 同月 前 叉 也 少 有朋 130 cm | 問 崩 前 上 5 人 6 自 氏 3 ら 








念 浴室 内 に トイ レ が ある タイ プ の 場合 は 設置 メー カー 希望 小売 価格 づ ,G ら 円 (税込 ) メー カー 希望 小売 価格 4.6 グ の 0 円 ( 税 


550 nl 早め ZsW 刻 。 [250cnl 症 ei2s3 


メー カー 希望 小売 価格 4.620 円 (税込 ) メー カー 希望 小売 価格 らち.445 円 ( 税 








(②2) タン ク ・ 便 サタ ンク の 種類 と 位置 、 便 器 の サイ ズ を ご 確認 くだ さい 。 


下記 以外 の タン ク の 場合 は 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 

































































TOTO 製 、INAX 製 な ど 、 ニー ビー 品 っ o っ 喧 ムレ ヒ 
国内 メー カー の ほとん どの 別売 品 で 和風 両用 タイ プ ブ の 便器 で も 設置 可能 。 
便 JIS 規 格 便器 に 取り 付け OK。 
の 44 cm : 普 通 サイ ズ 便 器 和風 両用 置台 用 踏み 台 
め 47 cm: 大 型 サイ ズ 合作 AW 肖 BI07AYs)00j 名 | メー カー 希望 小売 価格 4.950 円 (税込 ) 
か 4 示 ! *・ 州 X メ 高 
タ | の 普通 サイ ズ 便 問 に 設置 場合 、 便 座 が 2 一 4 om 前 に 出 ます 色 : ア イボ リー 寸法 : 縮 400X 横 700X 高 さ 65 mm 
ク ” あり ます が 合用 よ の 帳 題 は ぁ り まで ん 。 | | 和風 両用 式 便器 用 陶器 製 置台 (大型 サイ ズ ) 。 
の ーー 
種 人 取り 付け は TOTO0 製 和風 両用 便器 、| | 。 語 也 
人 ー- Os: ーッ 人 40. 490 洗浄 管 径 32 に 限り まあ も 
“ ON 症 ⑲15 cm 上 か つ 45 cm 上 2 〇 取り 付け は 専門 業者 に ご 依頼 くだ さい 。 
7 ( ) MI 〇 フラ ッシュ バル ブ の トイ レ に は 設置 で きま せん 。 
仁 満た し て いれ ば 取り 付け 可能 で す 。 * ロロ / 一 三 ー 
①② と も 足り な い 場合 は ロー タン ク の 2 @ 寸法 図 ( 単 位 mm) 
立 置 を 上 げ る な どの 対応 を お 願い し ます 。 ひ 要 な 一 
従 | き の 隔 付 ロー タン ク 式 は 便器 、 温 水洗 光 便 護 め 業 APTCAT 2 和風 トイ 用 置 人 (両用 式 ) 1 骨 A6Isy4 
癌 s 本 体 の 受 面 が 小さ く ガ タ つ く 場 合 が あり 5 上 
| ee A 寸 法 : 床 面 か クロ ー タ ンク まで |45 cm 以上 
_ EE _ RI - = B 寸 法 : 便 器 か ら 壁 まで 33.5 cm 以上 
この よう な 便器 に は 取り 付け られ ませ ん 。 デザ イン 便器 ワン ピー ス 便 器 ハイ タン ク 式 便器 CO 寸法 : 便 器 中 心から タン ク 側 の 壁 まで る ネ 、 
その 他 、INAX BC270 (S.P) 、 非 水洗 便器 、 幼 旧 用 


便器 、 身 障 者 用 便器 、 そ の 他 特 殊 便 傘 。 


ご 注意 : ク リー ンス イセ ン へ の 設置 は 、 水 の 使用 量 が 
増え ます の で 、 く み 取 り 量 が 増え ます 。 























@ ご 自宅 の トイ レ が アラ ウー ノ ツ 便器 の 場合 、DL-ENX シ リー ズ の 取り 付け に は 
アラ ウー ノ V 用 パッ キン セッ ト :DL502S-S6CS0 メ ー カ ー 項 望 小売 価格 :440 円 (税込)⑰> が 必要 と な り ま す 。 





(③) 止 水 栓 - : 浴 の タイ プ を ご 確認 くだ さい 。 



























































外 ネ ジ タ イ プ の 内 ネジ タイ プ の = ニ ビ ロ さ スム 、 
下水 栓 下水 栓 | 別売 品 の フラ ッシュ バル ブ 用 アダ フタ ー( 接 続 金具 ) が 必要 な 場合 が あり ます , 
回 生還 還 村 本 題 ・ フ ラッ シュ バル ブ の メー カー、 形 状 ・ タ イプ な ど に より 、 使 用 する アダ プター が 異な り ま す 。 
リモ コン 式 お よび 和風 便器 用 フラ ッシュ バル ブ な どの 場合 は 、 使 用 で き な い こと が あり ます 。 
止 水 栓 に 、 分 岐 口 が 付い て いる 場合 止 水 栓 に 、 分 岐 口 が 無い 場合 ( 止 水 栓 の 取り 替え が 必要 ) 
普通 形 フ ラッ シュ バル ブ の 場合 
同 梱 の 部 品 だ け で 1 AD-THS502-1R ヶ 
取り 付け られ ます 。※2 TOTO 胡 メー カー 希望 小売 価格 6.765 円 ( 税 
テテ る 主 目 二 
※2 但し 、 給 水管 が 短い 場合 、 給 水管 が 外れ な い 場 合 、 粒 和 続 金 上 節水 形 フ ラッ シュ バル ブ の 場合 
- 外 ネジ タイ プ の 上 注ぐ は 、 yo AB 問 交 615f】 カー 乱 導 小 売価 格 1.8 1 5 円 (税込) AD-TH347/-1R@ 
・ 内 ネジ タイ プ の 止 水 栓 で は 、 専 門 業者 に ご 相談 くだ さい 。 (分 岐 口 に AD-TH343R が 付い て いる 場合 も あり ます 。) メー カー 希望 小売 価格 / ,O45 円 ( 税 
止 水 栓 な し の フラ ッシュ バル ブ 〇 キャ ッ プ セッ ト [DL542A-Z6JS0⑨ メ ー カ ー 希 望 小売 価格 880 円 (税込)] の 別途 購入 が 必要 で す 0 和風 便器 に は お 使い いた だ け ませ ん 。 
タイ プ (寒冷 地 ) タイ プ 還 還 = 
78 年 8 月 以降 の 普通 型 フ ラッ シュ バル ブ 用 | | 90 年 6 月 以降 の 新型 節水 フラ ッシュ バル ブ 用 
立 電 Tl 
いる タイ プ LIXIL 製 化粧 カバ ー な し Ll 化粧 カバ ー あ り 
[INAX] (ボル ト お むき出し) | 
月 024ASAAASW の 4 月 (00 邊 ESAAASW の 
メー カー 希望 小売 価格 1 の ,100 円 (税込 メー カー 希望 小売 価格 1 の .100 円 (税込 ) 
取り 付け は 専門 業者 に 込 込 
ご 依頼 くだ さい 。 OLIXIL 製 2014 年 以降 の フラ ッシュ バル ブ に は 、 上 記 ア ダブ プター で の 対応 は で きま せん 。 専 門 業者 へ ご 相談 くだ さい 。 











| 施工 動画 ]Web で 公開 中 ! 


| ※ 動 画 は 代表 品番 で 撮影 し て いま す 。 詳 細 は 各 商 品 付属 の 施工 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 
※ 事前 に 通信 環境 を ご 確認 くだ さい 。 ※ イ ンタ ーネット 接続 に 伴う 通信 費 な ど は 、 お 客 様 の ご 負担 と な り ま す の で 、 ご 了承 くだ さい 。 


施工 する 前 に ご 確認 くだ さい 


panasonIc.jD/toilet/toritsuke/ 回 中 





取り 付け に 必要 な 部 品 、 


同 梱 の フレ キシ ブル パイ プ ( 長 さ 30 cm) の 


間 易 工具 が 同 梱 され て いま す 。 長 さ が 合わ な い 場 合 、 使 用 し て くだ さい 。 



















便器 へ の 便座 取り 付け 穴 が 貫通 し て いな いも の や 
下 か ら ナ ッ ト 締 め が で き な い 場合 は 、 使 用 し て くだ さい 。 

















0 1 フレ キシ ブル パイ ブ | 上面 施 エ ボル ト セ ッ ト 
① 給 水 ホ ー ス 分 岐 金具 付 ① ー ーー 人 ORQTK/PPTK シ リー ズ 用 
( 長 さ 95 cm) ー ン ee 3 
② フ レキ シブ ル パ イ プ CUTTTTTTTTYTT' Hm T 下 mf エコ す ここ ADL55DWZHQCO ⑰ 
(長き 30 cm) 2 陰 可 | 日 く ろ 5 メー カー 希望 小売 価格 1 100 円 (税込 ) 
の ググ プス ラー ⑥ ' AB】Sfes】BJA ア 4C10I@0M の 
⑤ パ ッ キ ン セ ッ ト ⑥ ス パナ |35 cm 競り Seas 抽 2 メー カー 項 望 小売 価格 1.100 円 (税込 ) 
※ 色 等 、 機 種 に よっ て 仕様 が 異な り ま す メー カー 希望 小売 価格 / グ 円 (税込 ) 〇 AWM シ リー ズ 用 
* 拓 い へ 因 証 
ビュ ー テ ィ * ト ワレ 取り 付け で は 、 ア ー ス 線 の 接続 が 必要 で す 。 AD-HS40B @ ADL55DWZHDCO @ 


アー ス 付 コ ン セ ント が あれ ば 水道 や 電気 な ど 特別 な 工事 は 


不要 で (現場 条件 に より 工事 が 必要 な 場合 も あり ま ) 72 


〇 トイ レ 環 境 に より 別売 部 品 が 必要 な 場合 が あり ます 。 


メー カー 希望 小売 価格 1.100 円 (税込) 





施工 する (施工 の 一 例 で す ) 








止 水 栓 を 1e め る o 止 水 欄 を 閉め た 後 、 ロ ー タ ンク の 水 を 流し きっ て くだ さい 。 

















マイ ナス 溝 タ イプ ハン ドル タイ プ | | 止 水 栓 が な い 場 合 | 








給水 管 











設置 に つい て は 専門 業者 に 依頼 し て くだ さい 。 
閉 
人 @ 既 設 の 温水 洗浄 便座 か ら の 取り 替え で 、 
の 止 水 栓 の ね じ 部 分 が 分 岐 水 栓 に な っ て 
いる 場合 は 、 止 水 栓 を 元 に 戻す 必要 が 
ハン ドル あり ます 。 専 門 業 者 に ご 依頼 くだ さい 。 








給水 ホー ス 分 岐 金具 付 ・ 給 
フレ キシ ブル パイ プ を 取り 付け る 。* 
を 

外 


〇 スト レー ナー (フィ ルター) 付き の 場合 は 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 





既設 の 便座 を 
取り 外す 。 


既設 便座 の 部 材 も 
取り 外し て くだ さい 。 








フレ キシ ブル 本 体 を 取り 付け る 。 





止 水 栓 | 
@9 上 水 栓 
給水 ホー ス ま た は 給水 ホー ス ま た は 
フレ キシ ブル パイ プ 6 フレ キシ ブル パイ プ 


給水 管 が ホー ス 式 、 フ レキ シブ ル バ パイ プ 式 の 場合 OO 








パイ プ ( 同 梱 ) 『 
長 さ 30 cm 本 体 固定 板 を 取り 付け ます 。 
欠 水 ホ ー ス 〇 AWM 固 定 板 は 専用 仕様 で す 。 
分 岐 金具 付 〇 取り 付け ボル ト 、 パ ッ キ ン の 仕様 等 、 
( 同 梱 ) 機種 に よっ て 異な り ま す 。 
構造 の た め 、 少 し が た つき が 
に 5 生じ る こと が あり ます が 
の 異常 で は あり ませ ん 。 
(Oi の)9 肖 











3 次 の ⑳⑲ の 3 つの 作業 で トワ レ の 取り 付け が で きま す 。 (作業 の 順番 は 機種 に より 異な り ます ) 


固定 板 に 本 体 を 
取り 付け ます 。 











給水 管 





キシ ブル パイ プ が 接続 で き な い 場合 は 、 別 売 の 分 岐 水 栓 を 接続 し て くだ さい 。 





給水 管 が 短い 場合 、 給 水管 が 外れ な い 場 合 ( 外 ネ ジ タ イ ブ 水 欄 の 時 )、 給 水管 が スト レー ナ ( フ ィ ル ター) 付 き の 場 合 














十 








本 体 同 梱 の フレ キン ブル パイ プ は 使用 し ませ ん 
同 梱 部 品 
〇 マイ ナス 溝 タ イプ ・ ハ ンド ル タ イ プ の 止 水 栓 に 対応 し ます 。 
(内 ね じ 止 水 栓 に は 取付 け で きま せん ) 







給水 ホー ス 


ist 〇 必ず クイ ッ ク ファ スナ ー を 取り 付け て くだ さい 。 

















⑨⑲ 給水 ホー ス を 本 体 に 接続 する 。 









| 売 間 5 Fs っ 折り 
昌 の ー ノ 曲げ る 
分 岐 水 栓 へ の | 
< 匠 o に ) 
Do 上 キャ ッ プ A() 1 個 ァ 。 呈 ! 
パッ キン > mis 習 入 DL531A-B4JS 包 了 ラ PP ツク \、- 
和 メー カー 希 繝 小売 価格 02202 | 見 や すい 位置 に 
ロー タン ク の 給水 口 と 止 水 栓 の 間 の 距離 が 短く 本 体 同 梱 の 分 岐 金具 と フレ 2 530 円 (税込 ) 説明 書 1 枚 ビー| 回 し て フッ ク を 





固定 する 


〇 本 体 接続 口 の 位置 や 、 給 水 ホ ー ス の 形状 等 は 、 機 種 に よっ て 異な り ま す 。 





1I| リ モコ ンプ レー ト A 寸 決 
ペー パー ホル ダー を 利用 し て 、 
餅 を 傷つけ る こと な く リ モコ ン を 設置 で きま す 。 


AD-DLRCP1-F 9 


メー カー 希望 小売 価格 19 の 5 円 (税込 ) 
寸法 : 縦 29X 横 18X 高 さ 1 cm 





公法:55ー112 mm に 5 
B 寸 法 : 30 mm 以上 = ニニ ニー 
※ 穴 a は な く て も 取り 付け 可能 

〇 RQTK/ AWM シリ ー ズ の 各 リ モコ ン に 使用 / 

で きま する 〇 2 連 式 、 収 納 一 体型 の ペー パー ホル 
ダー に は 取り 付け で きま せん 。 〇 ネジ 穴 が 上 図 の 
条件 の ペー パー ホル ダー に 取り 付け で きま す 


(は サー ビス ルー ト 扱 い 、 め は シス テム 

部 材 開発 セン ター 扱い (仕様 の お 問い 

合わ せ 先 TEL :06-6942-6202) を 

表し ます 。 

⑥O 部材 の ご 注文 に つい て は 販売 店 
まで お 問い 合わ 世 く だ さい 。 


写真 ほ AWM り モコ ヨン | の 〇 写真 や イラ スト は 全て イメ ー ジ で す 。 








に LNSA IDX 


か 


ド @* 


し 


の NO ご 


半 明 昌 中 


ん IN 


NIIZ7aESSSIINSA 
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リモ コン タイ プ 騰 間 式 




















NN だ ツラ ッ ウッ ン ( ん 
esse sh 5 レ / 
ム ふ 己 。 、 医 ど 
機 BE 覧 表 -CP パス テル アイ ボリ ー -WS ホワ イト =P パス テル ピン タグ 
| 再 \ テ ( し 回 和 全 還 
II ら DECIDROIC 
用 Fmmーー ( ああ po に 四 ーー 二 5 SE 
ワイ ヤレ スリ モコ ン ※1 (ひど セン サー ワイ ヤレ スリ モコ ン ※1 ひと セン サー ワイ ヤレ スリ モコ ン ※1 
DL-RQTK50 DL-RQTK40 DL-RQTK20 
年 間 電 気 代 ※2 約 2.240 円 ノ 征 約 2.810 牛 ノ 征 
年 間 消費 電力 量 ※3 83 kWh/ 年 (112 kWh/ 年 ) 104 kWh/ 年 (140 kWh/ 年 ) 
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3 | 泡 コ ー ト 


ー 
r |「 ナ ノイ ーX」 ド 貞和 そ ピ ぷ 叶 ー 
0 計 議 較 |。。。。。。。。。。 ー 
(便座 は 自動 閉 ) 
rm 凍 則 机  Peere 
こ ・ 1 ン 上 前 陸 ーー 
開閉 機能 


便 ふ た ・ 便 座 ソ フト 閉止 ーー 





































お し り 洗 汐 
ビデ 耕 僅 
洗 洛 位 置 調節 
P.8 お 出迎え オー ト 脱 臭 / オ ー ト 脱臭 ※6 




















お 出迎え オー ト 脱 邊 











パリ ワー 脱臭 
ーー 玉 玉 玉 寺 項 
ー 
フル カバ ー 便 ふた / ス キマ レス 便座 


便座 の 着座 面 ※/ 




















P.10 Ag+ 抗 南 
防 汚 処理 便座 吉 
か し こく 人 0 介 スマ ー ト 和 09 | 
了 間 暖房 便座 
時 上 済み レシ ャ ワー キモ キモ キモ ーー 


三 ヒ ロロ NAV 較 





























上 
ele 


待機 電力 ゼロ 


DL-P300 


携帯 用 お し り 洗 癌 笑 


-R( レ ッ ド ) -P( ピ ンク ) -V( バ イオ レッ ト ) -A( ブ ルー)  -G( タ ー コ イズ グリ ー ン )  -K( ブ ラッ ク ) アデ 














0 に OO の の も わた し CD の ハン ティ イト ソレ 


いつ で も どこ で も 気軽 に 使え る ハン ディ トワ レ が あれ ば 、 旅 行 ・ 出 張 ・ ア ウト ドア で も すっ きり キレ イ 。 










DL-P3UU 


オー プン 価格 ※ 


さら に 詳し く ! 


※ オ ー プ ン 価 格 商品 の 価格 は 、 骨 攻 
販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 








コー ト タ イ プ W 上 間 式 共通 機能 
AWM 和合 



























































2 コンク の 0/ ん リ レ 
記 便座 の 中 央 か ら ノ ズル が 出 て 、 お し り の 
g . 中 心 を シャ ワー。 お し り の 大 き な 人 も 小さ な [ 
/ Ya 人 も 、 す っ きり キレ イ に 洗え ます ト 

3 い 。 了 / 
ぐ ヽ ーーー 0 ーーー ーーー デ = 寺 % の 
KS -CP パス テル アイ ボリ ー , -CP パス テル アイ ボリ ー | -CP パス テル アイ ボリ ー 点字 表示 (epTkz010 を 除く ) ス 
SS “ 点字 付き で 見 や すく 使い や すい 操作 部 。 り 
2 條 だ (一 部 の スイ ッ チ は 除く ) 
CP パス テル アイ ボリ N * < / 便 
= テル アイ ホリ ー 4 2 
-WS ホワ イト | -WS ホワ イト ” -P パス テル ピン ク 着座 セン サー 邊 
_- ー _ 還 上 座っ た こと を 検知 する まで 、 洗 浄 機能 な ど 
( テッ 回 際 間 Em ig, の スイ ッ チ 操作 を 受け 付け な いか ら 、 誤 操 曽 
SS ES 誤 = : ESCEGGS2l 誤 光 = 作 する 心配 が あり ませ ん 。( 重 力 式 ) 
ーー ニー ドー ニュ ーー 快 
ワイ ヤレ ス 、+ー! ワイ ヤレ ス 敵 
-WS ホワ イト -P パス テル ピン ク り 中 コン VGP20 っ 生コン RI で の" ダー 上 機 
( 本 体 ・ 便 ふた 着脱 機能 上 
DL-PPTK20 |DL-PPTK10 | DL-ENX20 DL-ENX10 |DL-AWM600 DL-AWM400 本 体 も 便 ゃ た も ワン タッ チ で 着脱 可能 。 ス 
奥 ま で お 掃除 ラク ラク で す 。 の 
約 2.610 円 ノ 征 約 3,610 円 ノ 年 約 11780 幅 年 上 
104 kWh/ 年 (140 kWh/ 年 ) 141 kWh/ 年 (194 kWh/ 年 ) 66 kWh/ 年 (92 kWh/ 年 ) クイ バク (ん スズ 
sm 滞 れ に くく 、 お 手入れ し や すい 
360* 泡 ビ ー ム ステ ン レ ス 製 ノズル を 採用 。 

(モー タ 駆 動 方 式 ) が 
記 
ーー 
ジス ルド 町 二 ョ ンク お 
洗 汐 。 使 用 前 後に 作動 する 自動 洗 汐 機 能 
青 
寺 
NO 不 
ノズル 掃除 機能 設 





スイ ッ チ 操作 で ノズル が 出 て くる の で 、 定 期 
お し り 半 痢 ヘー ノブ 洗 江 ノリ ズム 洗 江 25 通 りお し り 洗 汐 / ムー プ 先 浄 / リズ ム 洗 洛 的 な お 手入れ も カン タン で す 。 








ビデ 洗浄 / ムー ブ 洗 浄 / リズ ム 洗 準 6 5 まじ た 

漏れ を ガー ド 
LV090000、0、0、 へ 〈〕 ハ 〕 ハ Wnn 
| ーー ォ ー ト 脱臭 ーー お 出迎え オー ト 脱 自 の 飛び 出し を お さえ ます 。 

















っ つっ の っ ワー ボ R/ 
スム ー ス フォ ルム 
1 人 人 人 


段差 や 継ぎ 目 、 凹 凸 が 少な い デ ザイ ン で 、 
人 本 体 の 裏側 まで お 手 人 人 れ ラ クラ ク 。 


ーー スキ マレ ス 便座 
ころ メ レ り m 人 り ぃ q ピ EZ72222258 IS 

二 = 昌 間 式 は 暖房 便座 の 通電 を 停止 し まま 
ー ー 2 また 、 放 湯 式 は 殿 房 便座 と 貯湯 タン ク の 


ヒー ター へ の 通電 を 停止 し ます 。 





















ロー タン ク の 水 は 
便器 内 の 洗浄 に 。 
| 








こつ 


洗 癌 水 は 直 接 水 道 か ら 。 


人 @ 使 ふた カバ ー・ 便 座 カ バー は 使用 で きま せん 。 倫 製品 の 色 は 印刷 物 で す の で 実際 の 色 と 若 十 異 な る 場合 が あり ます 。※1 黒っぽい 天井 や 壁 の 場合 、 リ モコ ン 信 号 の 受信 状況 が 悪く な り 、 本 体 が 反応 し な いこ と が あり ます 。 
※2 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] 。※3 年 間 消費 電力 量 は 4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 [室温 :5 C( 冬 季 )・15 C( 春 秋季 )・28 C( 夏 季 )、 水 温 : 
15 C] 。 お し り 洗 浄 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 使用 1 日 8 回 、 男 性 小 用 1 日 4 回 で 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 測定 方 法 に 準拠 し 、 標 準 品 を 測定 し て 計算 し まし た 。( ) 内 は 待機 電力 8 時 間切 設定 に よる 
節電 を し な い 場 合 の 年 間 消費 電力 量 で す 。※4 「 ナ ノイ ー X] 除 菌 は 便座 、 便 器 内 の 付 意 菌 を 抑制 する も の で 、 汚 れ や カビ を 除去 する も の で は あり ませ ん 。 欠 効 果 : 便座 、 便 器 内 に 付着 し た 菌 の 抑制 
(手動 運転 の 場合 の み ) 念 試 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 倫 試験 方 法 : 約 17 L の 試験 空間 に て 菌 を 試験 庁 に 付着 させ | ナノイー] を 放出 。 そ の 後 試験 空間 内 の 試験 床 を 回 収 し 、 菌 の 抑制 率 を 
算出 代 除 菌 方 法 :|「 ナノ イー] を 放出 欠 対 象 部 分 : 便 座 、 便 器 内 倫 試 験 結果 : 連 続 約 60 分 行う と 99% 以 上 抑制 錯 試 験 成績 書 発行 年 月 日 :2018 年 4 月 11 日 念 試 験 成績 書 発行 番号 : 
第 18025412001-0101 号 倫 上 記 試 験 は 1 種類 の 菌 の み で 実施 倫 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。※5 効果 : ト イレ 内 の 壁 な どの 付着 臭 を 軽減 供 試 験 機関 : パナソニック (株 ) プロ ダク ト 解 析 
セン ター 欠 試 験 方 法 : 当 社 規定 の トイ レ 壁 付着 臭 成分 を し み 込ま せ た 布 片 を 0.5 坪 相当 の トイ レ 壁 に 貼り 付け て 、6 段 階 臭 気 強度 表示 方 法 に て 検証 但 消 臭 方 法 :|「 ナノ イー」 を 放出 倫 対 象 部 分 : ト イレ 内 
の 壁 な ど 倫 試験 結果 : 約 30 分 で 臭気 強度 1.1 低 減 欠 試験 成績 書 発行 番号 :1V332-171211-K01 欠 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。※6 「 オ ー ト 脱臭 は 着座 セン サー で 検知 し て 脱臭 を 
開始 する 機能 で す 。※7 抗菌 樹脂 を 使用 し た 部 分 三 便 座 ( 意 座 面 )/ ノ ズル シャ ッ タ ー: 欠 試験 機関 … 石 塚 硝子 (株 ) 抗菌 試験 所 倫 試 験 方 法 … フ ィ ル ム 密 着 法 JIS Z 2801 欠 抗 菌 方法 … 抗 菌 剤 を 樹脂 に 
練り 込み 倫 試 験 結果 … 24 時 間 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試験 は 2 種類 の み の 菌 で 実施 。※8 消費 電力 量 は 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 測定 方 法 に 準拠 し 、 標 準 品 を 測定 し て 計算 (8 時 間切 設定 時 ) 。 
※9 節電 効果 は 下記 モデ ルケ ー ス 家庭 で の 使用 実態 か ら 算 出さ れ た 月 間 消 費 電力 量 : 【RQTK50/40】4.6 kWh/ 月 【RQTK20/PPTK シ リー ズ 】5.7 kWh/ 月 【ENX シ リー ズ 】 8.2 kWh/ 月 に よる 。 モ デル ケー ス 家 庭 
で の 消費 電力 は 、4 人 家族 : 両 親 と 子供 ( 男 ・ 女 各 1 人 ) が お し り 洗 浄 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗浄 使用 1 日 85 回 の 1 日 合計 12 回 の 使用 を 、 平 日 週 5 日 、 休 日 週 2 日 の 生活 サイ クル に お いて 、1 か 月 間 使用 し た 場合 の 使用 実態 
か ら 算 出 。 (当社 調 べ ) 節電 効果 は 使用 環境 に よっ て 異な り ま す 。※10【AWM シ リー ズ 】 ノ ズル 除 菌 ク リー ニン グ の 除 菌 部 分 ニノ ズル 穴 の 近傍 : 信 試験 機関 …( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 坦 試験 方 法 … 熱 抵抗 性 


/ 


NSIMNS 





試験 法 借 除 菌 方 法 … 温 水 に よる 洗浄 倫 試 験 結果 …1 分 間 洗 浄 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試 験 は 2 種類 の み の 菌 で 実施 。 食 試験 成績 書 発行 年 月 日 … 平 成 26 年 2 月 14 日 念 試 験 成績 書 発 行 番号 … 弟 13062012001-01 
号 、 第 13062012001-02 号 。【RQTK/PPTK シ リー ズ 】 ノ ズル 除 菌 クリ ー ニ ング の 除 菌 部 分 ニノ ズル 穴 の 近傍 : 欠 試験 機関 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 鍛 試験 方 法 … 熱 抵抗 性 試験 法 借 除 菌 方 法 … 温 水 に よる 


洗浄 葵 試験 結果 …1 分 間 洗 浄 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試 験 は 2 種類 の み の 菌 で 実施 。 信 試験 成績 書 発行 年 月 日 … 2020 年 5 月 20 日 食 試 験 成績 書 発行 番号 … 第 20041586001-0201 号 。【ENX シ リー ズ 】 ノ ズル 
除 菌 クリ ー ニ ング の 除 菌 部 分 ニノ ズル 穴 の 近傍 : 食 試 験 機関 … (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 欠 試験 方 法 … 熱 抵抗 性 試験 法 倫 除 菌 方 法 … 流 水 に よる 洗浄 食 試 験 結果 … 1 分 間 洗 浄 後 99% 以 上 抑制 。 上 記 試験 は 
2 種類 の み の 菌 で 実施 。( 洗 浄水 の 温度 が 5 C の と き ) 倫 試 験 成績 書 発行 年 月 日 … 平 成 26 年 12 月 8 日 念 試験 成績 書 発行 番号 … 第 14113949001-01 号 。( 洗 浄水 の 温度 が 40 で の と き ) 倫 試 験 成績 書 発行 年 
月 日 … 平 成 26 年 2 月 14 日 食 試 験 成績 書 発行 番号 … 第 13062012001-01 号 、 第 13062012001-02 号 。 上 記 試験 は 洗浄 水 の 温度 が 5 C と 40 で の と き の 試験 結果 で す 。 〇 便座 の ゴム 脚 部 は 、 先 端 右側 部 の み 
が 高く な っ て お り 、 左 側 部 は 便器 面 と すき 間 が で きま す 。 便 座 に 座る と 、 便 座 が 下がり 人 が 座っ た こと を 検知 し て スイ ッ チ が 入る 構造 と な っ て いる た めで す 。 ZZ 


「 施 工 動画 」Web で 公開 中 ! EEZRESSEH ほとん どの 便器 に 取り 付け 可能 ! 





panasonic.jp/toilet/toritsuke/ 9 TOTO 製 ・LIXIL (INAX) 製 な ど 、 他 社 の 便器 に も 
※ 動 画 は 代表 品番 で 撮影 し て いま す 。 占い タイ フ の 便 凌 に も 

詳細 は 各 商品 付 の 施工 閲 明 宮 を ご 覧 くだ さい 。 お 持ち の 便器 メー カー 別 / 便器 品番 別に 、 

※ 事 前 に 通信 環境 を ご 確認 くだ さい 。 ] 温水 洗浄 便座 の 設置 可否 が Web で 確認 で きま す 。 回 評 回 
※ イ ンタ ーネット 接続 に 伴う 通信 費 な ど は 、 

お 客 様 の ご 負担 と な り ま す の で 、 ご 了承 くだ さい 。 






取り 付け 重工 手順 









ンー 


ドド 一 
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@⑯ こ の カタ ログ に 記載 の 商品 は 国内 一 般 家庭 用 で す 。 信 消 費 電力 が 1 kW 以上 の 機器 は 、 定 格 15 A 以 上 の 

了 電源 コン セン ト に 直接 接続 し て お 使い くだ さい 。 火 災 の 原因 と な り ます 。 但 便座 の 低温 や けど の 恐れ が あり ます 。 
葵 は 、 取 扱 説明 書 を | ご 、 の 2 

ーー ン Cams の っ > | ご 使用 時 の 温度 に ご 注意 くだ さい 。 介 施工 は 、 添 付 の [施工 説 明 者 、 ま た は 取扱 説明 書 ] に 従っ て 確実 

エ し く お 使 いく だ さい 行なっ て くだ さい 。 浴 室内 な ど 湿 気 の 多 い 場 所 に は 据え 付け な いで くだ さい 。 欠 上 水道 以外 に は 接続 し な いで 

HI 3 くだ さい 。 上 水道 以外 を ご 使用 に な る と 、 フ ィ ル ター な ど 水 質 に より 腐食 や 異物 付着 で 修理 が 必要 な 故障 が 

お き や す く な り ま す 。 但 アー ス 線 を 確実 に 取り 付け て くだ さい 。 故 障 や 漏電 の と き に 感電 する 恐れ が あり ます 。 


時 信長 年 ご 使用 の 温水 洗浄 便座 の 点検 を ! 


_ 、 。 | @ 水 漏れ する 。( 配 管 接続 部 、 本 体内 部 ) 全 本体 や 便座 に ひび や 割れ が 入っ て いる 。 」 
こん な 症状 は | @ 異 常 な 音 や こげ 臭い に お い が する 。 介 電源 コー ド を 動か す と 通 直し た り 、 し な の っ た ご 人 用 全便 
あ り リ ま せん か りす る 。 鍛 電源 プラ グ や 電源 コー ド が 異常 に 熱い 。 倫 本体 や 操作 部 が 異常 販売 店 に 点検 を ご 依頼 くだ さい 。 

@ そ の 他 の 異常 や 隊 が ある 。 点検 を ご 依頼 くだ 





ご 購入 前 に 一 般 家 庭 用 以外 (例え ば 業務 用 ) で ご 使用 され た 場合 は 保証 対象 外 と な り ま す 。 また 、 使 用 回 数 の 多い 場所 に 設置 され た 場合 は 、 
ノズル ユニ ッ ト な どの 部 品 を 定期 的 に 交換 し て くだ さい 。 (有料 修理 と な り ま す ) 


k 旨 中 織 庄 語 叶 商品 に は 保証 書 を 添付 し て お り ま す 。 ご 購入 の 際 は 、 必 ず 保 証書 を お 受取 の うえ 、 保 存 く だ さい 。 な お 、 店 名 、 ご 購入 日 の 記載 の な いも の は 無効 と な り ま す 。 
語 配 司 可 了 目 製造 番号 は 安全 確保 上 重要 な も の で す 。 お 買上 げ の 際 に は 商品 本 体 に 製造 番号 が 表示 され て いる か 、 ま た 、 保 証書 記載 の 製造 番号 と 一 致し て いる か お 確か めく だ さい 。 


上 日 @ 温 水 沈 浄 便座 の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 製造 打 切 後 6 年 で す 。 


パナ ソニ ッ ク グ ルー プ は 環境 に 配慮 し た 製品 づく り に 取り 組ん で いま す 。 anasoccomjp/sustainabiit 


省エネ を 徹底 的 に 追求 し た 家電 製品 を お 客 様 記 記 折 し い 資源 の 使用 量 を 減ら し 、 使 用 済み の 本 論 パ ナ ソ ニッ ク 製 品 は 、 特 定 の 環境 中 荷物 質 の 
記 叶 信 に お 届け し 商品 使 用 時 の Oz 提出 量 小 を | | = 家電 抽 品 な どか 回収 し た 再生 次 を 使用 | | 議 Ea 糧 合用 を 規制 す る EU RoHS 指 信 の 革 値 に グ 
目指 し ます 。 し た 商品 を 作り 、 次 源 特 環 を 推進 し ます 。 IODSO ヶ O+rcrcrc 


詳し く は こち ら 
CLUB Panasonic で まだ に 。 Club.panasonIc.jD 携帯 か ら 
アク セス で きま す 。 
お 持ち の パナ ソニ ッ ク 商 品 の 商品 登録 で 、 商 品 サ ポー ト サ ー ビ ス や 、 メ ン バ ー 限 定 の 特別 イベ ント 、 キ ャ ン ペ ー ン を ご 利用 いた だ け ま す 。 


情報 セキ ュ リ ティ 本 
NN パナ ソニ ッ ク お 客 様 ご 相談 セン ター 【ee 
I に 16 アイ 4 りり | [| 紹 湯 ・ 電化 商品 ご 相談 窓口 (受付 9 時 一 18 時 ) | 携帯 OK | ee 


お 客 様 の 個人 情報 を 取り 扱 つ 1 当社 製品 の お 買物 ・ 取 り 扱い 方 法 ・ そ の 他 ご 不明 な 点 は 記紀 利用 た だ けが U 鍛 06-6907-1187 


部 門 で 国際 標準 規格 で ある la の 
IS027001 を 取得 し 、 適 切 に 右記 に ご 相談 くだ さい 。 0120-878-236 


情報 管理 を 行う 仕組 み を 構築 
し て いま す . 表示 を 正しく ご 相談 窓口 に お ける パナソニック 株 式 会 社 お よび グル ー プ 関係 会 社 は 、 お 客 様 の 個人 情報 を ご 相談 対応 や 修理 対応 な ど に 
家電 公 取 協 会 員 1 昌 gONLI に 利用 させ て いた だ き 、 ご 相談 内 容 は 録音 させ て いた だ きま す 。 また 、 折 り 返し 電話 を させ て いた だ く と き の 
当社 の ISO27001 認 証取 得 事業 場 は お 客 様 の 個人 情報 の た め に 発信 番号 を 通知 いた だ いて お り ま す 。 な お 、 個 人 情報 を 適切 に 管理 し 、 修 理 業務 等 を 委託 する 場合 
ホー ムペ ー ジ で ご 覧 くだ さい 。 パナ ソニ ッ ク は 、 適 正 な 表示 を | お 取り 扱い に つい て で 生 当 人 な 理由 が ある 場合 を 除き 、 第 三 者 に 開示 ・ 提 供 いた し ませ ん 。 個 人 情報 に 関す る お 問い 合わ せ は 、 
panasonic.cOom/jp/privacy-Dolicy 推進 し て いま す 。 ーー ご 相談 いた だ きま し た 窓口 に ご 連絡 くだ さい 。 





バナ ソニ ッ ク 家 家電 製品 正規 取扱 店 2 nttps://Www.Dpanasonic.COm/jp/company/Dpcmc/seikitoriatsukai/top.html 
パナ ソニ ッ ク 家 電 製 品 の 安心 購入 と 未 永い ご 使用 を 目的 に 正規 取扱 店 を ご 紹介 し て お り ま す 。 


OO この カタ ログ の 内 容 に つい て の お 問い 合わ せ は 、 
左記 の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 

また は 、 パ ナ ソ ニッ ク お 客 様 ご 相談 セン ター に 
お た ず ね くだ さい 。 

パナ ソニ ッ ク フク 株 式 会 社 アプ ライ アン ス 社 

コン シュ ー マ ー マ ー ケ ティ ング ジャ パン 本 部 
〒140-0002 東京 都 品川 区 東 品川 1-39-9 


この カタ ログ の 記載 内 容 は 
2021 年 9 月 1 日 現在 の も の で す 。 | DL-JJZ2109 


介 製 品 の 色 は 印刷 物 で す の で 実際 の 色 と 若 十 異 な る 場合 が あり ます 。 欠 製品 の 定格 お よび デザ イン は 改善 等 の た め 予 告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 


@ 実 際 の 製品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 を 表示 し て いる も の が あり ます 。 の pi 
@⑱ パ バナ ソニ ッ ク ホ ー ム ペー ジ panasonic. com/jp パナ ソニ ッ ク の 最新 情報 を イン ター ネッ ト 上 で ご 覧 くだ さい 。 この 印刷 物 は 当社 の | 紙 ・ 印 刷 物 グ リー ン 購 入 ガ イド ライ ン ] に 適合 し て いま す 。 











